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DVD ビデオのリージョン番号 

DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには、発売地域ごとに IJ - ジョン No . 她域 
番号が設けられています。海外で購入した DVD ビデオディスクは、 U - ジョン No . 
の違いにより再生できない場合びあります。本機の U —ジョン No . は「2」です。 


再生できる DVD ビデオディスクの U —ジョン表示の例：@ ® ® が 


DVD レコーダーをお持ちのお客様へ 

「フアイナライズしてから再生してください I 

DVD レコーダー 本機 


1 

-1 .. . . . 11 


III 1 〇 己 


DVD - R/-RW - - 


ディスク 


《 DVD レコーダーのビデオモードで記録した DVD - R /- RW ディスクを本機で再生ずるときは、 
ファイナライズ(録画終了処理）してください。 





インターネットによるお客様登録のお願い 



http://pioneerJp/support/ 

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありびとうございました。 

弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 

上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせな 
どをお届けいたします。なお、上記アドレスま、困ったときのよくある質問や各種 
お問い合わせ先の案内、カタ□グや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立 
てるサービスの提供を目的としたページです。 
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このたびは、ノ（イオニア製品をお買い上げいただきましてまことにありびとうございます。 

本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みにな 
り、正しくお使いください。特に「安全上のごを意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」 
は、「保証書」、「ご相談窓口のご案内•修理窓□のご案内」と一緒に必ず保管してください。 
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スピーカー部の付属品 

•センタースピーカー X 2 

議曲 

•フ□ント スピーカー X 2 

議曲 

•サラウンド スピーカー X 2 

麵麵 


>ブラケット X 2 


DD 


>サブウーファー X 



滑り止めパッド（ル） X 18 

(フ□ント、センター、サラウンド スピーカー 用） 


滑り止めパッド（大 ） X 4 (サブウーファー用） 


國 


•壁掛け用ブラケット X 目 

iii 

ill 


ネジ X 8 (ブラケット、壁掛け用ブラケット共用) 

•スピーカーコード 

4 m (赤色のフ□ントスピーカー用 ） X] 

4 m (白色のフ□ントスピーカー用 ） X] 

4 m (緑色のセンタースピーカー用） X] 
lOm (青色のサラウンドスピーカー用 ） X] 
lOm (の色のサラウンドスピーカー用 ） X] 

4 m (紫色のサブウーファー用） X] 



巧属品を確認ずる 

DVD / CD レシーパー部の付属品 

• UfJVx ] •単3形乾電池※ X 2 • FM 簡易アンテナ X] • MCACC セットアップ用マイク XI 





準備ずる 
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準備ずる 
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各部のなまス 

本体 
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1 A OPEN/CLOSE ボタン 

ディスクテーブルを開閉します。 

2 ►/■! DVD/CD ボタン 

ディスクを再生/一時停止します。 

3 ■ ボタン 

ディスクや USB メモ U —の再生を停止し 
ます。 

4 ►/■ IUSB ボタン 

US 巨メモ U —を再生/一時停止します。 

5 VOLUME + /— ボタン 

音量を調即します。 

巨6 STANDBY / ON ボタン 

電源をオン/オフ（スタンバイモード）し 
ます。 


7ディスクテーブル 
8リモコン受光部！ 

約7 m 左ち3ぴ内の距離から、ここに 
リモコンを向けて操作します。 

勺表 f で 

詳しくは「表示」 （8 ページ）をご覽くださ 
い。 

10ヘッドホン端モ 

市販のヘッドホンを接続します。インピー 
ダンス ] 6 0〜己日0 (推奨32 0)、直 
径¢3.己ステレオミニプラグ付のヘッドホ 
ンをお使いください。 

へッ ドホンをつなぐと、 スピーカーから 音 
は出ません。 

11 USB 端モ 

USB メモ U —を接続します （28 ページ）。 


A 注意 

製品の仕様により、本体部や U モコン（付属の 
場合）のスイッチを操作することで表示部びす 
ベて消えた状態となり、電源プラグをコンセン 
卜から抜いた状態と変わらなく見える場合びあ 
りますび、電源の供給は停止していません。製 
品を電源から完全に遮断するためには、電源プ 
ラグ（遮断装置）をコンセントから抜く必要び 
あります。製品はコンセントの近くで、電源プ 
ラグ（遮断装置）に容易に手び届くよラに設置 
し、旅行などで長期間ご使用にならないとさは 
電源プラグをコンセントから抜いてください。 
火災の原因となることびあります。 


因メモ 

1直射日光や董光打の強い光び直接 U モコン受光部に当たると、 U モコン操作でさないことびあります。そのようなとさ 
は、設置場所を変えるか、堂光打から離してください。 







































u モコン 



10電源ボタン 

電源をオン/オフ（スタンバイモード）し 
ます。 

2入力切換ボタン 

再生したい入力 （DVD/CD、 
TUNER(FM/AM)、USB、LINE ) を選び 
ます。 

3数を/クリア/表巧/ DVD 操作ボタン 
数字ボタン 

チューナーのステーション（記憶番号）を 
入力したり、 CD や DVD などのトラック 
やチャプター番号などを入力します。 

ク U アポタン 

プログラム再生で設定した内容を取り消し 
ます。 


表示ボタン 

ディスク情報の表示/切り換えをします 
(27 ぺージ）。 

シフト+音声ボタン 

音声を切り換えます （2 目ページ)。 

シフト+字幕ボタン 

字幕を切り換えます （26 ページ）。 

シフト+アングルボタン 

マルチアングル DVD を再生中にアングル 
を切り換えます （27 ぺージ）。 

シフト+ズームボタン 

画像を拡大します （27 ぺージ）。 

4トップメニューボタン 

DVD の最上層のメ —ュー画面を表术しま 
す。 メニューボタンと 同じ働さをする こと 
びあります （1 3ページ）。 

シフト+設定ボタン 

各種設定を行います（14、31、44ペー 
ジ)。 

5 t /4 V 和一/巧定ボタン 

項目の選択や変更、または DVD などのメ 
ニューや設定画面で力ーソルを上下左ちに 
移動し、決定します。 

TUNE +/— ボタン 

ラジオの周波数を合わせます （ 13ページ）。 

ST + / —ボタン 

記憶したラジオ放送局を呼び出します （ 14 
ぺージ)。 

巨ホームメニューボタン 

ホームメニュー画面を表示したり、操作/ 
設定の途中で画面をオフにします。 

シフト+ MCACC ボタン 

サラウンドの自動設定を行います （9 ペー 
ジ）。 
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7 フ□ントサラウンドボタン 

フ□ントサラウンド-アドバンスモードを 
選択します （17 ぺージ）。 

サラウンドボタン 

サラウンドモードの設定や調整を行います 
(16 〜]8ぺージ)。 

アドパンスドボタン 

パイオニア独自のサラウンドモードを選択 
します （16 ページ）。 

サウンドボタン 

各種音質の設定や調整を行います。 

シフト+ワイヤレスボタン 

別売りのワイヤレススピーカーシステム 
rxw-ij を接続したとさに使用します。 

8再を操作ボタン 

各種再生操作の説明について、詳しくは 
「ディスクの再生」 （1] ページ）、「いろい 
ろなディスクを再生する」 （2 日ページ)、 
「USB メモ U - の再生」 （28 ぺージ）をご 
覧ください。 

9テレビコント□ールボタン 

パイオニアのフラットテレビを操作します 
(一部操作でさないモデルちあります)。 

10シフトボタン 

緑字のボタンを操作するとさに押します。 

11サウンドレトリパーボタン 

圧縮音声を高音質化します （1 9ページ）。 

12 A トレイ開閉ボタン 

ディスクテーブルを開閉します。 


15戻るボタン 

メニュー画面で]つ前の画面/項目に戻り 
ます。 

シフト+テストトーンボタン 

スピーカーの音量バランスを調整するため 
にテスト!-ーンを出力します （3] ページ）。 

16ス U — プボタン 

ス U —プタイマーを設定します 
(44 ぺージ）。 

17消音ボタン 

音を一時的に消します（ちう一度押すと元 
の音量に戻ります）。 

18音量ボタン 

音量を調節します。 


13プレイ U ストボタン 

お好みのファイルをプレイ IJ ストに登録し 
たり、プレイ IJ スト再生をします。 

14メニューボタン 

メニュー画面またはナビゲーター画面を表 
TJX しよ 9 〇 

シフト + SR + ボタン 

接続したフラットテレビとの連動設定を行 
います （42 ぺージ）。 
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1 DTS 

DTS 信号を再生しているときに点打します 
(1 已ぺージ）。 

2 PRGSVE 

D1/D2 映像出力端子からプ□グレッシブ 
映像信号び出力されているとさに点好しま 
す （34 ぺージ）。 

3 SOUND 

サウンドレト U ノ（一機能び有効なときに点 
好します （19 ぺージ）。 

4 SURR . / F . SURR . 

アドバンスドサラウンドモードを選択して 
いるとさは SURR . び、フ□ントサラウン 
ド•アドバンスモードを選択しているとさ 
は F . SURR . び点灯します （1 目ページ）。 

5ワイヤレスインジケーター 

別売りのワイヤレススピーカーシステム 
「XW-1」 用のワイヤレスモードを設定して 
いるときに点打または点滅します。ワイヤ 
レススピーカーシステムを使用していない 
状態でインジケーターび表示された場合は、 
「故障かな？と思ったら」 （46 ページ）を 
ご覧ください。 

6 RPT / RPT -1 

タイトル/ディスク U ピート再生時は RPT 
び、チャプター/トラック U ピート時は 
RPT -1 び点灯します （24 ぺージ）。 

7 PGM 

プレイ U スト （23 ページ）またはプ□グラム 
(25 ページ）再生時に点灯します。 


8ラジオチューナーインジケーター 

Y,) 

FM/AM 放送受信時に点灯します。 

CD 

FM 放送でステレオ受信しているときに点 
好します。 

〇 

FM 放送の受信設定をモノラルに設定して 
いるときに点灯します。 

9 RDM 

ランダム再生時に点灯します (24 ページ）。 

10 kHz / MHz 

AM 放送局の周波数び表示されているとさ 
は kHz び、 FM 放送の周波数び表示されて 
いるときは MHz び点好します。 

11キャラクター表示部 

12ク 

ス U —プタイマー設定時に点灯します （44 
ぺージ)。 

13 ^ 

ディスクや USB メモ U —を再生している 
ときに点好します。 

14ロロ PL II 

ドルビープ□□ジックII処理び行われてい 
るときに点灯します （16 ページ）。 

1已 □□ D 

ドルビーデジタル信号を再生しているとさ 
に点灯します （16 ページ）。 










































基本設定と基本操作 


第2章- 

基本設定と基本操作 


ホー ムシアターについて 

^重要 

-電源コードをコンセントに差し込んだとさ 
などは、表示部にいろいろな表示を自動的 
に行います。詳しくは「デモ表示設定」 

(4 己ページ）をご覽ください。 

サラウンド再生をお楽しみいただくために、別 
添のシステムセットアップガイドをご覽にな 
り、1；(下のいずれかのち法でスピーカーを配 
置、接続してください。 

-ノー7ルサラウンド設置 

己.1 ch マルチチャンネル再生に適した標準 
的な スピーカー 配置です。 



※センタースピーカーを独立して中巧に置く場合 



-フ□ントサラウンド設置 

お部屋の形や大ささによって、 U スニング 
ポジションの後ろにサラウンドスピーカー 
を配置でさないとさや、長いスピーカー 
コードの接続をしたくないとさはこのよう 
に配置でさます。 



スピーカーの配置、接続後は「サラウンドの自 
動設定 （MCACC)」 （下記）をご覽になり、ヴ 
ラウンドの設定を行ってください。 


サラウンドの自動設定 
(MCACC) 

本機のサラウンドの自動設定 (MCACC) では、 
従来の手動設定では難しかった各スピーカーま 
での距離や出カレベル、音色の統一などの設定 
を自動で高精度に測定、調整します。 
スピーカーから出力されるテストI-ーンを付属 
のセットアップ用マイクで測定、解析し、お部 
屋に最も適したサラウンドの設定び自動で行わ 
れます。2 


因メモ 

1フ□ントサラウンド設置を行うときは「フ□ントサラウンド•アドバンスモードを選択する」 （17 ページ）をご覧にな 
り、サラウンドモードを選択してください。 

2 •サラウンドの自動設定 (MCACC) の内容は電源をオフにしても記憶しています。お部屋の模様替えをしたり、スピー 
力一の配置を変更したときは、わう一度サラウンドの自動設定 （MCACC) を行ってください。 

•サラウンドの自動設定 （MCACC) を行うと、マニュアルで微調整した各スピーカーまでの距離、スピーカー出カレ 
ベルの内容わすべて U セットされます。 

-すべての測定/解析にかかる時間は、2〜4分程度です。 
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成重要 

• テスト I-ーンは大さな音で出力されます。 
近隣住宅やルさなお子様への配慮をお願い 
します。測定の途中で音量を下げることも 
でさますび、正しく設定されない場合びあ 
ります。 

• サラウンドの自動設定 （MCACC) 中はマイ 
クとスピーカーを動かさないで<ださい。 


f 


の當專 Plr 

1 ► 1 
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ののの 

QD CK) 〇 
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口のろ 
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•みクうが 

ののの 

押 宇 • 


|巧 1 [口"回) 1 

nn m m 

© 

©け" 


m m m 

口の口 

固 

•"ur だ> テな ン 

J ヴミをドアだをスドサさとド 

mm 


1 MCACC セットアップ用マイクの接続をお 
認します（システムセットアップガイド参照） 



2 MCACC セットアップ用マイクを U スニン 
グポジションに配置します 

マイクは耳の高さになるよう兰脚や台などを 
使って水平になるよラに設置します。 
スピーカーとマイクの間には障害物びない状態 
にします。 


3 6電源ボタンを巧して電源をオンにします 

TUNER 入力！;(外の入力に切り換えておいてく 
ださい。 

4シフト+ MCACC ボタンを巧します 
シフト + MCACC ボタンを 巧したあとは静か 

にしてください。自動的に音量び上びりテスト 
I-ーンび出力され、自動設定び始まります。 

測定中は U スニングポジションから離れて、各 
スピーカーの外側から U モコンで操作を行って 
<ださい。 

• 測定の途中で シフト + MCACC ボタンを 

巧すと設定を中止することびでさます。 

-お部屋の騒音レベルび大さいとさは 
NOISY び表示部に己秒間点滅します J そ 
のあと、 RETRY と表示されるので、静か 
にしてから 巧定 ボタンを押してください。 
設定を中止してお部屋の騒音を調べるとさ 
は、 シフト + MCACC ボタンを巧して始 
めからやり直して < ださい。 

• MCACC セットアップ用マイクまたは 
スピーカーび接続されていないとさは 

ERR M に または ERR SP と表示されま 
す。そのあと、 RETRY と表示されるの 
で、接続を確認してから 巧定 ボタンを押し 
てくださし、。2 

自動設定び終了すると音量び自動で下びり、 
表示部に COMPLETES と表示されます。 
アコースティック EQ び自動でオンになり 
ます。4 


因メモ 

1•お部屋の環境びサラウンドの自動設定 （MCACC) に適していないとき（騒音び多いとき、壁の反響び少ないとき、マ 
イクとスピーカーの間に障害物びあるときなど）は正しく設定されないことびあります。エアコン、冷蔵庫、扇風機、 
換気扇などの家電び影響することびあるので、必要に応じて設定中は電源を切ってください。 

•付属の MCACC セットアップ用マイクを TV モニターの近くに置いて自動設定を行わないでください。また、一部の 
ちいテレビをご使用の場合、マイクに悪影響を与えることびあります。この場合は自動設定の間、テレビの電源を 
切ってください。 

2正しく設定び続けられないとさは、 シフト + MCACC ボタンを巧して自動設定を中止し、電源を切ってからエラー 
メッセージに従って接続を正しくやり直し、再度サラウンドの自動設定 （MCACC) を行ってください。 

3 COMPLETE と表示されないまま自動設定び中断されたときは、スピーカー、マイクの接続を確認し、始めからやり 
直してください。 

4「周波数特性の補正」 （19 ページ）をご覧になると、アコースティック EQ のオンとオフを切り換えることびできます。 










































こ基本設定と基本操作 


オンスク u — ンデイスプレイ 
( OSD ) を操作する 

DVD/CD または US 巨入力のとさは、各種設 
定やメニユー画面の操作をテレビ画面で行ラこ 
とびできます。どのような場合でも基本的な操 
作方法は同じで、►で項目を選択し、 
巧定 ボタンで決定します cJ 

^重要 

-この取扱説明書で「選ぶ」と書かれている 
箇所は、1747和/- ► で項目を選択し、 巧定 
ボタンを押すことを意味します。 


ボタン 

機能 

ホー公 
メニユー 

ホームメニュー画面を表术/終了し 
ます。 


メニュー項目の選択/変更を行いま 
す。 

ミ夫定 

選択した項目を決定します。 

戻る 

変更を決定せずに]つ前の項目に戻 
ります。 


なチェック 

• オンスク U —ンディスプレイ （ OSD ) の下 
部に、その画面で使用するボタンのガイド 
び表示されます。 


ディスクの再生 

DVD 、 CD 、 ビデオ CD 、 DivX 、 WMV 、 
WMA / MP 3、 MPEG -4 AAC、JPEG ファイ 
ルの基本操作は下のとおりです。より詳しい 
操作については「いろいろなディスクを再生す 
る」 （2 日ページ）をご覧ください。 


1本機の電源び入つていないとをは電源を才 
ンにします 

映像び記録されたディスクを再生するとさはテ 
レビの電源もオンにして、映像入力を本機に合 
わせます。 

2 A OPEN / CLOSE ボタン（またはリモコ 
ンの A トレイ開閉ボタン）を巧してディスクを 
セットします 

ディスクのラベル面を上にして、ディスクテー 
ブルのガイドに合わせてセットします 
( DualDisc の場合は再生したい面を下にして 
セツトします)。 



3 ►/" DVD / CD ボタン（またはリモコンの 
►ボタン）を巧して再をを始めます。 

DVD またはビデオ CD の場合は、メニュー画面 
び表示されることびあります。この場合は 
「 DVD のメニュー画面を操作する」 （13 ぺージ)、 
または「ビデオ CD のメニュー画面を操作する 
( P 目 C 再生)」 （13 ぺージ）をご覽ください。 

JPEG 画像び記録されたディスクを再生する 
と、スライドショー再生び始まります。詳しく 
は 「 JPEG をスライドショー再生する」 （2] 
ページ）をご覽ください。 

• DivX/WMV と WMA / MP 3、 MPEG -4 
AAC または JPEG び同じディスクに記録 
されているとさは、まずはじめにどの 
フオーマツトを再生するかテレビ画面で選 
択します。 

4音量を調節します 

VOLUME + / ーボタンで 調節します。 


因メモ 

] 已分間何も操作びないとスク U —ンセーノ く一機能び働さます。 
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再をの昼本操作 

本機の U モコンで行ラ基本的な再生操作は1；(下 
のとおりです cJ より詳しい操作については「い 
ろいろなディスクを再生する」 （2 日ページ）を 

ご覧ください。 


ボタン 

機能 

► 

再生を開始します。 

• 表示部に RESUME または 
LAST MEM と表示されたとさ 
は前回停止した場所から再生を再 
開します。詳しくは「止めたとこ 
ろから再生する」（下記）をご覽 
<ださい。 

II 

一時停止/一時停止解除します。 

■ 

再生を停止します。また、表示部に 
RESUME と表示されているとさは 

U ジューム機能を解除します。 

◄◄ 

早戻し再生します。 

►► 

早送り再生します。 


再生中のトラック/チャプター/ 
ファイルの頭に戻ります。押した回 
数だけ前のトラック/チャプター/ 
ファイルにスキップします。 

►►1 

次のトラック/チャプター/ファイ 
ルにスキップします。 


数字ボタン 


タイトル/チャプター/トラックを 
指定して再生します。 巧定 ボタンを 
巧して再生します。 


• ディスク停止中はタイトル指定 
( DVD ) またはトラック指定 
( CD 、 ビデオ CD ) となります。 

-ディスク再生中はタイトル指定 
(VR モードの DVD - R /- RW ) 、 
チャプター指定 （ DVD ビデオ） 
またはトラック指定に D 、 ビデ 
才 CD ) となります。 


止めたところか5再生する 

DVD ディスク、ビデオ CD 、 CD 、 DivX 、 
WMV ファイルの再生を■ボタンを押して停止 
したとさ、表示部に RESUME と表示されま 
す （ U ジューム機能)。2このとき、次回は停止 
したところから再生を再開することびできま 
す。また 、 DVD ( VR モードの DVD - R/-RW 
ディスクを除く）やビデオ CD では、ディスク 
を取り出しても停止した場所び記憶されます 
(ラストメモ U —機能)。3このとき、再度ディス 
クを入れると表示部に LAST MEM と表示さ 
れ停止したところから再生を再開することびで 
さます。 


停止中 (RESUME または LAST MEM 表示 

中）に■ボタンをもう一度押すと、 U ジユーム 
機能またはラストメモ U —機能は解除されま 
す。4 


因メモ 

1ディスクの種類によっては、一部操作できないことびあります。 

2ディスクの種類によっては、 U ジューム機能び働かないことびあります。 

3•ディスクの種類によっては、ラストメモ U- 機能び働かないことびあります。 

•DVD ディスク （VR モードの DVD-R/-RW ディスクを除く）は已枚分、ビデオ CD は]枚分の停止した場所び記憶 
されます。 

-ラストメモ U —を記憶させたくない場合は、 ■ ボタンを巧さずに A ボタンでディスクを停止して、取り出してくださ 
い。 

4 CD、DivX、WMV ファイルの場合、 U ジューム機能は、ディスクを取り出すと解除されます。また、電源を切ったり、 
入力を DVD/CD 必外に切り換えたときわ解除されます。 





















基本設定と基本操作 


DVD のメニュー画面を操作ずる 

多くの DVD ディスクではメニュー画面び表示 
されるので、そこで再生したい内容を選びま 
す。ディスクを入れると自動的にメニュー画面 
び表示されることびありますび、表示されない 

とさはメニューまたはトップメニューボタンを 

押してメニュー画面を表示させます。 


ボタン 

機能 

トップ 
メニユー 

DVD の最上層のメニュー画面を表示 
します。 

メニユー 

DVD のメニュー画面を表示します 
(トップメニューと同じ働さをするこ 
とびあります)。 


メニュー項目を選択します。 

ミ夫定 

選択した項目を決定します。 

戻る 

1つ前のメニュー画面に戻ります。 

数をボタン 

DVD ディスクによっては、番号を選 
んで巧定ボタンを押すことで再生で 
さることちあります。 


ビデオ CD のメニュー画面を操作ずる 

(PBC 再生） 

ビデオ CD ディスクで表示されるメニュー画面 
を操作し、再生したい内容を選ぶことを PBC 
(プレイバックコント□ール）再生といいます。 
PBC 再生対応のビデオ CD を入れて ► ボタン 
を押すとメニュー画面び表示されるので、 数字 
ポタンで再生したいトラックを選んで ミ夫定 ボタ 
ンを押します cJ 


ボタン 

機能 

戻る 

再生中に巧すと PBC メニュー画面を 
表术レます。 

数字ボタン 

メニュー画面で選択したい数字項目 
を選びます。巧定ポタンで決定しま 
す。 


1つ前のメニュー画面を表示します。 

►►1 

次のメニュー画面を表示します。 


ラジオを聞< 

本機では FM / AM 放送を受信することびできま 
す。また、お気に入りの放送局を記憶すること 
で簡単に放送局を呼び出すことびでさます。 

1 TUNER ボタンを巧してラジオ入力にし、 
繰り返し巧して FM 放送と AM 放送を切り換 
えます 

表示部には FM または AM バンド表示と周波数 
び表示されます。 

2放送局の周波数を合わせます 

周波数の合わせちには下の3つのち法びあり 
ます。 

• マニュアルチューニング 

TUNE +/—ボタンを]回ずつ押して周 

波数を切り換えます。 

• 才ートチューニング 

TUNE +/—ボタンを押し続けて、周波数 
び動さはじめたら指を離します。放送局を 
受信すると自動で止まります。 

-八イスピードチューニング 

TUNE +/—ボタンを巧し続けます。ボタ 
ンを押している間は周波数び連続して変化 
するので、受信したいところで指を離しま 
す。 


因メモ 

1停止中に！◄◄または ►►I ボタンを 押す、または停止中に数字ボタンで選んで 決定ボタンを 巧すことでメニュー 画面を 表 
示せずに再生することわできます。 
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FM 放送の雑音を減 S ず 

FM のステレオ放送で電波び弱く、雑音び多い 
ときはモノラルにして放送を聞きやすくするこ 
とびでさます。 

1 雑音のをい FM 放送局を受信しているが態 
で、シフト+設定ボタンを巧します 

2 如/-►で FFM MODEJ を還んで、巧定ボ 
タンを巧します 

3174^ で FFM MONOJ を選んで、巧定ボ 
タンを巧します 

表示部にモノインジケーター(〇)び点灯しま 
す。 

再びステレオで受信したいとさは FM AUTO 
を選んで決定します（ステレオ受信していると 
きはステレオインジケーター（の）び点好しま 
す)。 

放送局を記憶する 

FM / AM 放送合わせて3日局まで、ステーシヨ 
ン簡憶番号）に記憶することびでき、し^で 
も簡単にお気に入りの放送局を呼び出すことび 
でさます。 

1 記憶したい FM または AM 放送局を受信し 
ます 

FMMODE の設定を必要に応じて設定してく 
ださい。 FM MODE の設定も記憶されます。 


記憶した放送局を呼び出ず 

1 TUNER ボタンを巧してラジオび聞けるが 
態にします 

2 ST +/— ボタンで記憶した ステー シ ヨン 
(記憶番号）を選びます 

• 数をボタンでちステーション（記憶番号） 

を選ぶことびでさます。 


他機器の音声を聞< 

本機にテレビや BS チューナー、ゲーム機など 
を接続して、本システムのスピーカーで聞くこ 
とびでさます。詳しくは「他機器の接続と設 
定」 （38 ページ）をご覧ください。 

. 本機の USB 端テに USB メモ U —を接続 
するとさは 「 US 目メモ U —の再生」 (28 
ページ）をご覧ください。 

1本機に接続した機お（テレビや BS チユー 
ナー、 ゲーム機など）の電源を入れます 

2 LINE ボタンを巧して再をしたい機器の入 
力を選びます 

押すたびに LINE ! (デジタル光）^と LINE 2 

び切り換わります。 

3化要に応じて機器を再をします 


2シフト+設定ボタンを巧し、和/-►で 
rST . MEM 」 を選んで、巧定ボタンを巧しま 
す 

3 f / l で記憶するステーション（記憶番号) 
を選んで、ミ夫定ボタンを押します 


因メモ 

1 MPEG-2AAC、 ドルビーデジタル、 DTS の] +] デュアルモノ音声（二力国語音声番組など）の場合は、音声ボタン 
を巧すことで音声を切り換えることびでさます。 



Ja 








ヴラウンド再生 


第3章： 

サラウンド再生 


サラウンド巧生を楽しむまで 


3T が .J 


スピーカーの 設置と 
接続を行ラ 


「システムセットアップ 
ガイド」参照 



3T 巧 S 今。 


MCACC 設定を;5ラ 


r サラウンドの自動設定 
( MCACC )」 一 P .9 


EJT 5 P 3 リスニングモードを選択ずる 



ノーマルサラウンド設置 



※センタースピーカーを独立して中巧に置く場合 
7□ントち 


「サラウンドモードを選択ずる」一 P . 16 
「アドバンスドサラウンドモードを 
選択する」- ► P . 16 


フ□ントサラウンド設置 



r フ□ントサラウンド•アドバンス 
モードを選択ずる」- ► P . 17 


。 EJT 巧三； ■ 

音質を調整ずる 


〇 〇 

「卜ーンコント□-ル機能を- ►P.18 「周波数特性の補正」 - ►P.19 

使う」 「ドルビープ□□ジック II 

「ほ音を強調ずる」 一 P. 18 ミュージックモード①調整」 - ►P.ig 

r セリフやボーカル音の調整」一 P. 18 「圧縮音芦を高音質化ずる」一 P. 19 

f 最適な 

リスニング環境で 
最高のサラウンドを 
お楽しみください 


音源と音声出力について 

音源 

CD や DVD に収録されている音声、ラジオの 
音声、または外部入力端テに接続した機器の音 
声を音源といいます。音源には、ステレオ音声 
とマルチチャンネル音声びあります。 

• ステレオ音青 

ちと左の2チャンネルび収録された音声です。 
をに CD やラジオ放送などで使われています。 
ちと左に同じ音声び収録されているときは、 
モノラル音声といいます。 

• 7ルチチヤンネル音青 

ステレオ音声より多くのチャンネ j レび収録さ 
れた音声です。音声収録方式には MPEG -2 
AAC 、 ドルビーデジタル、 DTS びあります。 
主に DVD ビデオなどで使われています。 


音声出力 

スピーカーから出力する音声です。本機には2つ 
の音声出力びあります。 

医医因（ステレオ音声出力） 

フ□ントスピーカー（ち/左の2チヤンネル）と 
サブウーファー（低音専用なので日.1チヤンネル 
と呼ばれています）から音声を出力します。セン 
ター スピーカーからは音声を出力しません。 

HHa (サラウンド音声出力） 

フ□ントスピーカー（ち/左の2チヤンネル）、セ 
ンタースピーカー （1 チヤンネル）、およびサラウ 
ンドスピーカー(ち/左の2チヤンネル）の合計已 
チヤンネルと、サブウーファー（日.1チヤンネル） 
から音声を出力します。1音源びステレオ音声やモ 
ノラル音声でを、センターおよびサラウンドの音声 
を作って出力します。 


因メモ 

1音源によっては、サラウンドスピーカーから音声び出力されないことびあります。また、センタースピーカーからのみ 
音声び出力されることびあります。 
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サラウンドモードを選択する 

サラウンドモードは下の中から選びます。お 
聞さになるソフトのジャンルに合わせて選択し 
て < ださい。 


ドルビープ□□ジック II ミュージック 
( MUSIC ) HHa 

ステレオ音声を HHa で出力します。サラ 
ウンドチャンネルは包囲感を重視していま 
す。特に CD などの音楽に最適です。 


-サラウンドボタンを押します 

押すたびに、じ(下のよラに切り換わります J 


AUTO I 今 [DOLBY PL》！♦! MOV が ] 


[STEREO I 寺 I MUSIC 《- | 


-ステレオ （ STEREO ) laai 

ステレオ音声をそのまま再生します。マル 
チチヤンネル音声を區巿 fil で出力します。 


※音源びステレオ音声のとさのみ選ぶことび 
でさます。 


•才ート （ AUTO ) Ig.lchl 口 円 n 

音声を加工せず、収録されている音声を忠 
実に再現します。 

CD などのステレオ音声はに TEREO (ス 
テレオ）」医医因で出力します。 

DVD ビデオなどのマルチチャンネル音声は 
音声収録ち式に応じて 日 mi で出力します。 


• ドルビープ□□ジツク （DOLBY PL ) 


ステレオ音声を巨 Esa で出力します（ただ 
しサラウンドチャンネルの音声はモノラル 
になります）。特にドルビーサラウンドで収 
録されている音源に効果的です。 

• ドルビープ□□ジック II ムービ ー 
( MOVIE ) HHU 

ステレオ音声を HHa で出力します。サラ 
ウンドチャンネルは定位や移動感を重視し、 
ドルビーデジタルなどに迫る音場を再現し 
ます。特にドルビーサラウンドで収録され 
ている映画ソフトに最適です。 


アドバンスドサラウンドモードを 
選がする 

フ□ントスピーカーに加え、センタースピー 
カーやサラウンドスピーカーも使い、パイオニ 
アオ U ジナルのサラウンド効果を加えて再生す 
るとさの U スニングモードです。 

-アドバンスドボタンを押します 

押すたびに、下のように切り換わります。 * 2 


i 

1 

1 ACTION 

II X-STEREO 1 

♦ 夺 


[UNPLUGED I I VI RTUAL ] 


1 EXPANDED 

1 ADV.GAM E 1 

♦ 令 

1 TV SURR. 

1 1 SPORTS 1 


1 


※表示部に SURR . び点灯します。 

-アクションムービー （ ACTION ) HTW 

映画館のよラな臨場感や移動感を再現しま 
す。 SF 映画やアクション映画に最適です。 


因メモ 

]• ドルビープ□□ジックII三ユージックモードのとさは、音響効果を加えることびでさます （19 ページ)。 

-サラウンドモード表示中に f / l ボタンを巧すことでモードを切り換えることわできます。 

•TUNER 入力時は、ステレオ （STEREO) モードになります。 

2 -TUNER 入力時は、ステレオ （STEREO) モードになります。アドバンスドサラウンドモードを選択できません。 
•アドバンスドサラウンドモードを解除したいとさは、サラウンドボタンを巧してください。 

•アドバンスドサラウンドモード表示中に f / l ボタンを巧すことで、モードを切り換えることわでさます。 









































ヴラウンド再を 


-アンプラグド （ UNPLUGED ) gm 

コンヴートホールのよラな包囲感を再現し 
ます。ライブやミュージックク U ップなど 
の DVD ビデオ、または CD やテレビ/ラ 
ジオ放送の音楽に最適です。 

-エキスパンデッド （ EXPANDED ) HTgn 

ステレオ音声、マルチチャンネル音声とち 
に自然な広びり感のある音場になります。 
あらゆるソフトに効果的です。 

- TV サラウンド （TV SURR .) HWl 

モノラル音声に広びり感を与えます。モノ 
ラル音声で収録された DVD ディスクやテ 
レビ/ラジオ放送に最適です。 

-スポーッ ( SPORTS ) am 

スタジアムのよラな臨場感や躍動感を再現 
します。スポーツ中継に最適です。 

• アドバンスドゲーム （ ADV . GAME ) 

ゲームの移動感、スピード感に迫力を加え 
ます。シューティングゲームやレーシング 
ゲームに最適です。 

- / V — チャ J レ （ VIRTUAL ) laai 

フ□ントスピーカーとサブウーファーで広 
びり感を与えます。 

-エキステンデッドステレオ 
( X - STEREO ) Efmr 

フ□ントスピーカーと同じ音声をサラウン 
ドスピーカーからち出力します。部屋のど 
の場所にいてもステレオ感のある音場にな 
ります。音楽を BGM として楽しむとさに 
効果的です。 


フ□ントサラウンド•アドバンス 
モードを選択する 

r フ□ントサラウンド設置」 （9 ページ）のとさ 
に最適な効果を発揮するモードです。 

-フ□ントサラウンドボタン1を巧します 

押すたびに、下のよラにモードび切り換 
わります。2 


[FOCUS5. 1 


[WI DE5 . 1 ] 


I EXTRAPWR 一 

※表示部に F . SURR . び点灯します。 

• フォーカス 5.1( FOCUS 5.1) Pfffn 

臨場感のある自然なサラウンド効果び得ら 
れます。前面に置いた左ちの スピーカー か 
ら等距離の直線上で視聴してください。 

-ワィド 5.1( WIDE 5.1)3 回因 

F 0 CUS 5.1 よりも横に広い範囲でヴラウ 
ンド効果び得られます。 

-エキストラパワー ( EXTRAPWR ) am 

ステレオ音声を加工することなく、前面に 
置いた左ちのスピーカーから出力し、力強 
く迫力のあるヴウンドを得ることびでさま 
す（マルチチヤンネルの場合、ステレオに 
ダウンミックスされます）。 


因メモ 

1ワイヤレススピーカーシステム（別売）を使用しているとさにフ□ントサラウンドボタンを巧すと、ワイヤレススピー 
カーから音び出なくなります。詳しくはワイヤレススピーカーシステムの取扱説明書をご覧ください。 

2-TUNER 入力時は、ステレオ （STEREO) モードになります。フ□ントサラウンド•アドバンスモードを選択できま 
せん。 

-フ□ントサラウンド-アドバンスモードを解除したいときは、サラウンドボタンを巧してください。 

• フ□ントサラウンド•アドバンスモード表示中に ♦/♦ ボタンを巧しても切り換えることびでさます。 

3サラウンドの自動設定 (MCACC) を行うと、より良い効果び得られます。 














(ヴラウンド再生 




へッドホンを使用した再生 

へッドホンプラグを差しているときは、 

STEREO または PHONES SURROUND 

(ヘッドホンサラウンド）のみ選ぶことびでき 
ます。 

-へッドホンプラグを是しているとを、 
rPHONES SURROUNDJ はアドバンスド 
ボタン（またはフ□ントサラウンドボタン）を 
押して、 rSTEREOJ はサラウンドボタンを巧 
して選びます 


卜ーンコントロール機能を巧う 

I -ーンコント□ール機能を使って、音質の調整 
を行うことびでさます。 

高音とほ音の調整 

低音と高音の音質を、お好みで調整することび 
でさます。 

7ナー 機能 / S ッ ドナイト 機能 

マナー機能は、夜間に音楽や映画を楽しむとさ、 
低域と高域を抑えることにより隣室な どへの 音 
もれを低減しつつ、セ U フを聞さ取りやすくし 
ます。ミッドナイト機能は、サラウンド音声の 
映画をル音量で見るとさに効果的です。 

-これらの機能は同時に使用することはでき 
ません cJ 

1サウンドボタンを巧して、和/-►で 
ITONEJ を還んで、ミ夫定ボタンを巧します 


3 [ BASS/TREJ を選んだ場合は、和/-►で 
FBASSJ または [TREBLEJ を選んで、 
f / l で音質を調整して、巧定ボタンを巧しま 
す 


低音を強調する 

低音だけを強調して迫力ある低音で再生しま 
す。音楽の低音再生に適した MUSIC モード 
と、映画の重低音再生に適した CINEMA モー 
ドびあります。2 

1サウンドボタンを巧して、 W 崎で 
FBASSMODEJ を還び、ミ夫定ボタンを巧しま 
す 

2 t /4^ でお巧みの設定を選んで、巧定ボタン 
を押します 

設活ま rOFFJ 、 FMUSICJ または 
[■ CINEMAJ から選びます。 


セリフやボーカル音の調整 

通常センタースピーカーから聞こえるセ U フを 
テレビから聞こえるように音像を移動したり、 

セ U フやボーカルを明瞭に再生します。 

1サウンドボタンを巧して、◄-/-►で 
FDIALOGUEJ を還び、巧定ボタンを巧します 

2 tAI でお好みの設定を選んで、巧定ボタン 
を押します 

設迅ま rOFFJ 、 TMIDJ または FMAXJ から 

選択します。 


2 t /4^ で使用したい項目を選んで、巧定ボタ 

ンを巧します 

項目は [ BASS / TREJ、[MANNERJ または 
FMIDNIGHTJ から選びます。 


因メモ 

1マナー機能とミッドナイト機能をオフにしたいときは r 巳 ASS/TREJ を選びます。 

2 •ヘッドホンプラグを差しているときは、 r 巳 ASSMODEJ は使用できません。 

•再生しているソースによっては、サブウーファーの音び歪んでしまうことびあります。このようなときは、 rOFFJ に 
設定してください。 

•ステレオ再生（医五 B ) とマルチチヤンネル再生 （回百 3) で、別々のモードを設定することびできます。 






(ヴラウンド再生 


周液数特性の補正 

「サラウンドの自動設定 （ MCACC )」（9 ベージ） 
で設定され rc 周波数特性の補正（アコース 
テイック EQ ) をオン/オフすることびでさま 
す。]オンにすることでチヤンネル間の音色の違 
いを統一させ、再生音のつなびりを良くし、音 
場バランスを改善します。 

1サウンドボタンを巧して、和/-►で 
FMCACC EQJ を選び、巧定ボタンを巧します 

2 t /4^ でに〇 ONJ またはに〇 OFFJ を 
選んで、ミ夫定ボタンを押します 

-「サラウンドの自動設定 （ MCACC )」（9 
ページ）び完了すると、 TEQONJ び自動 
的に選択されます。 

- FEQOFFJ を選択した場合も、「サラウン 
ドの自動設定 （ MCACC )」（9 ページ） で 
設定された各 スピーカーまでの 距離や出力 
レベルを保持します。 


ドル ビープ □□ジック II ミュー 
ジックモードの調整 

ドルビープ□□ジック II ミュージックモードを 
選択しているとさは、「センター幅」、「デイメ 
ンシヨン」または「パノラマ」の3つの言ミ定を 
調整することびでさます。 

1ドルビープ□□ジック II ミュージックモード 
を選んでか6、サウンドボタンを巧す 

2 和/岭で rc WIDTHJ、[DIMENJ また 
は rPANORAMAJ を選んで、巧定ボタンを 
押します 

3 t /4^ で還んだモードを調壁して、巧定ボタ 
ンを巧します 


• C WIDTH (センター幅の調整） 

ーセンターチヤンネルの音声を、左ちのフ 
□ントスピーカーにどの程度振り分けるか 
を調整します。この調整によって音色の不 
一致を緩和して、音楽再生に適した音域を 
創り出すことびでさます。 

参〇〜参フ 

(0 はセンタースピーカーのみからの出力 
で、 7 はセンターチヤンネルの音声をすべ 
ての左ちのフ□ントスピーカーに振り分け 
ます。） 

• DIMEN . (ディメンションの調整） 

一 U スニングポジションから前方の音場を 
強くするか、後方の音場を強くするかを調 
整します。この調整を行うことで広びりの 
ある音場を創り出すことびでさます。 

参一3〜♦+3 

(—3 は U スニングポジションから後方の 
音場び強 < なり、 +3 は前方の音場び強< 
なります。） 

• PANORAMA (パノラマ調整） 

一前方の音場を左ちに大さ<回り込ませ、 
サラウンドチヤンネルにつなげるようなヴ 
ラウンド効果を加えます。正確な定位より 
も雰囲気を楽しむための機能です。 

• PNRM . OFF / • PNRM.ON 


足縮音声を高音質化する 

WMA 、 MP 3、 MPEG -4 AAC などの圧縮音声 
を再生するとさに効果的です。圧縮音声は圧縮 
処理される際、人び感じ取りにくい部分の音声 
び削除されてしまいます。サウンドレト U バー 
機能では、削除されてしまった部分の音声を 
DSP 処理によって補い、音の密度感、抑揚感 
を向上させて再生します。 

-ステレオ音声を再を中に、サウンドレトリ 
バーボタンを巧して、オンとオフを切り換えま 
す2 


回メモ 

1ヘッドホンプラグを差しているときは、アコースティック E 日は使用できません。 

2マルチチャンネル音声を再生しているとさはサウンドレト U バー機能は使用でさません。 





(いろいろなディスクを再生する 




第4章- 

いろいろなディスクを再生する 


成重要 

• この章で説明されているいろいろな再生ち 
法は DVD 、 ビデオ CD 、 CD 、 DivX 、 

WMV 、 WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC / 
」 PEG ファイルの再生時に有効ですび、一 
部のディスクでは正確に動作しないことび 
あります。 

- DVD ディスクの種類によって、ランダム再 
生や U ピート再生機能などの一部機能に制 
限びありますび、故障ではありません。 

• ビデオ CD の PBC 再生中はいくつかの機 
能び使用でさません。機能を使用したいと 
さは停止中にまたはボタンで選ぶ 
か、 数を ボタンと 巧定 ボタンで再生してく 
ださい。 PBC 再生び解除されます。 


早戻し/早送り巧生ずる 

速さを切り換えなびらディスクの早戻し/早送 
り再生びできます cJ 

-再を中に ◄◄ または ►► ボタンをがします 

ボタンを押すたびに速さを切り換えることびで 
さます（テレビ画面に表示されます)。 

-通常の再生に戻すには ►ボタンを 巧しま 
す。2 


ス□—再生する 

DVD 、 ビデオ CD 、 DivX または WMV フアイ 
ルで4段階のス□-再生を行います 。 DVD 
ディスクのとさは逆ち向のス□一再生も可能で 
す。 

1再を中に II ボタンを巧して一時停止させま 
す 

2ィ1/ィ II または ii ^/ i ^ ボタンをス□—再をび 
始まるまで押し続けます 

ス□一再生中、ボタンを押すたびに速さを切り 
換えることびでさます（テレビ画面に表示され 
ます)。 

-通常の再生に戻すには ►ボタンを 巧しま 
す。2 


コマ送り/コマ戻しち生する 

DVD 、 ビデオ CD 、 DivX または WMV ファイ 
ルでコマ送り再生を行います。 DVD ディスク 
のとさはコマ戻し再生も巧能です。 

1再を中に H ボタンを巧して一時停止させま 
す 

2 ◄ l /^ ll または ll ^/ l ^ ボタンを巧してコマ 
送りまたはコマ戻し再をします 

-通常の再生に戻すには►ボタンを押しま 
す。2 


因メモ 

1 DivX または WMV ファイルでは速さを切り換えることはできません。 

2 - DVD で新しいチャプターになったときは自動で通常の再生に戻ることびあります。 

•ビデオ CD の PBC 再生、または WMA/MP3/MPEG-4AAC ファイル（早戻し/早送り再生時のみ）では、巧の始 
まりまたは終わり部分になったときは自動で通常の再生に戻ります。 






(いろいろなディスクを再をずる 


JPEG をスライドシヨー巧生する 

JPEG ファイルを含んだディスクを入れて 
►ボタンを押すと、 JPEG ファイルのスライド 
シヨー再生び始まります。1スライドシヨー再生 
は JPEG ファイルを、各フオルダーごとにファ 
イル名のアルファベット順で表示し、フオル 
ダーをまたいですベての」 PEG ファイルを再生 
します。 

• 画像はテレビ画面に最大の大ささで表示さ 
れるよう自動で調整されます。 

• JPEG ファイルと WMA / MP 3/ MPEG -4 
AAC ファイルび同じディスクに記録されて 
いるとさは、それぞれのファイルを同時に 
繰り返し再生します。その際、 ！◄◄/ ►►し 
ィィ/►►、 H ボタンでの操作は WMA / 
MP 3/ MPEG -4 AAC ファイルび対象とな 
ります。 


スライドショー再生中の操作： 


ボタン 

機能 

II 

スライドショー再生（音楽び同時再 
生中は巧の再生）を一時停止/一時 
イ旱止解除します。 


1つ前の画像（音楽び同時再生中は 
巧の頭）にスキップします。 

►►1 

次の画像（音楽び同時再生中は次の 
巧）にスキップします。 


スライドショー再生を停止して画像 
を回転/反転します。通常のスライ 
ドショー再生に戻すには ► ボタンを 
押します。 

シフト+ 
ズーム 

スライドショー再生を停止して画像 
を拡大します。押すたびに2倍^ 4 
倍^通常と切り換わります。通常の 
スライドショー再生に戻すには►ボ 
タンを押します。 

メニュー 

ディスクナビゲーター画面を表示し 
ます。 


ディスクナビゲーターを巧って 
DVD / ビデオ CD ディスクを巧生 
する 

ディスクナビゲーターを使って、 DVD または 
ビデオ CD の再生したいタイトルやトラックな 
どを、一覧から選んで再生することびでさま 
す。 

1再を中にホームメニューボタンを巧して、 
r ディスクナビゲーター J を選びます 


^ディスクすビヴー ター 


2再をしたい項目を選びます 



選べる項目は、ディスクの種類によって異なり 
ます。 


1 DVD ビデオ VR DVD - R/RWa 

ビデオ CD 

タイトル 

オリジナル： 

タイトル 

トラック 

チャプター 

オリジナル：時間 

時間 


プレイリスト： 
タイトル 



プレイリスト：時間 



a DVD レコーダーで録画して作られたタイトルを 
[オリジナル]、才 U ジナルをもとに編集用に作成され 
たタイトルを [ プレイリスト]といいます。 

-[時間] を選択すると、1日分ぉきの画像を 
表术します。 


因メモ 

1-容量の大さいファイルを読み込むときは再生に時間びかかることびあります。 

•] 枚のディスクに最大299フオルダー、フオルダーごとにフオルダーとファイルの数び合計で日48まで認識するこ 
とびでさます。 






















3 巧定ボタンを巧して、選んだトラック/ 
ファイル/タイトルを再をします 

• WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC/DivX または 
WMV ファイルではファイルの再生び始ま 
り、フォルダーの最後まで再生します。 

• JPEG ファイルではスライドショー再生び 
始まり、フォルダーの最後まで再生します。 

^3 ^チエック 

• ディスクに WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC 
ファイルと JPEG ファイルの両方び収録さ 
れているときは、 WMA / MP 3/ MPEG -4 
AAC ファイルを選択してから」 PEG ファ 
イルを選択することで音楽を聞さなびらス 
ライドショー再生することびできます。そ 
れぞれのファイルはフォルダー内で繰り返 
し再生します。この時、 ►、 ■■、 I ィィ / 
ボタンでの操作は JPEG ファイルび対象と 
なります。 

-ディスクナビゲーターを使ラと、フォル 
ダーごとの再生となります。各フォルダー 
ごとではなくディスクに収録されたすベて 
のファイルを再生したいときは、ディスク 
をセットしたあとに、►ボタンを巧して再 
生を開始してください （2] ページ）。 


• JPEG ファイルにカーソルを合わせると、 
選択しているファイルの画像びち側に表示 
されます。 


3再生したい番号を選びます 



先頭の画像び6枚ずつ表示されます。ボタ 
ンを巧すと次の 6 枚に切り換わり、 I ◄◄ボタン 
で戻ります。 

数字 ボタンで番号を入力する、または番号に 
カーソルを合わせてから 巧定 ボタンを巧しま 
す。 


ディスクナビゲーターを巧って 
Windows Media ™ Audio 
( WMA )/ MP 3/ MPEG -4 AAC / 
DivX / WMV または JPEG ファ 
イルを巧生する 

ディスクナビゲーターを使って、再生したい 
ファイル名やフオルタ'一名^を選ぶことびでさ 
ます。 

1ホームメニューボタンを巧して、 r ディスク 
ナビゲーター J を 選びます 


^ディスクナビヴータ ー 


2 tAI で再をしたいトラック/ファイル/夕 
イトルを還びます 

◄-ボタンで] つ上の階層に戻ります。 2 
決定ボタン または- ► ボタンで 選択したフオル 
ダーを 開さます。 


いろいろなディスクを再生する 


3 


@ メモ 

1半角英数字政外の文字には対応していません。半角英数字し U 外で入力されたフォルダー/トラック/ファイル名は文字 
化けしたり、 [F_Om ]/[T_00 1 ]/[FL_00 1 ] のように表示されることびあります。 

2「--」フォルダーを選んで決定ボタンを巧しても、上の階層に戻ることびできます。 





































(いろいろなディスクを再をずる 


巧みのファイルを記憶する 
(プレイ U スト） 

ディスクに含まれている WMA / MP 3/ MPEG - 
4 AAC または JPEG ファイルからお好みの 
ファイルを選んで、プレイ U ストに登録するこ 
とびでさます。ディスク]枚につさ3種類の 
プレイ U ストを作成することびでさます。]つ 
のプレイ U ストには3日ファイル登録すること 
びできます。また、ディスク ] 日枚分のプレイ 
U ストを作成することびでさます J 

プレイ U ストに登録ずるには 

1停止中にホームメニューボタンを巧して、 
r ディスクナビゲーター J を選びます 


^ディスクナビヴータ ー 


2プレイリストに入れたいファイルを選びま 
す 

詳しくは「ディスクナビゲーターを使って 
Windows Media ™ Audio ( WMA )/ MP 3/ 
MPEG -4 AAC / DivX/WMV または JPEG 
ファイルを再生する」 （22 ページ）の手順 2 を 
ご覧ください。 


なチェック 

-プレイリストに入れたいファイルを再生中 

に、 プレイリスト （1/2/3) ボタンを 押す 

ことで、プレイ IJ ストを作成することもで 
きます ( WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC ファ 
イルを聞さなびら JPEG ファイルをスライ 
ドショー再生しているときは除く）。 

プレイリストを再生するには 

-停止中にプレイリスト （1/2/3) ボタンを 
巧します 

プレイ U ストの再生を開始します。 

再生中は表示部に PGM び点灯します。プレイ 
U ストに何も登録されているファイルびなかっ 
た場合は、 NO LIST と表示されます。 

プレイ U ストに WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC 
ファイルと 」 PEG ファイルび両方含まれている 
場合、スライドショー再生しなびら WMA / 
MP 3/ MPEG -4 AAC ファイルび再生されま 
す。 

プレイリストを消去ずるには 

1プレイリストを再をします 

2ディスク ナビゲーターを ほってプレイリス 
卜か6消去したいファイルを選択し、クリアボ 
タンを巧します 


1 


JPEG 円 iel 
JPEG File 2 
MP3 Track 2 
JPEG Files 



3 プレイ U スト （1/2/3) ボタンを巧します 

4手順2〜3を繰り返して、プレイリストを 
作ぶします 


因メモ 

1プレイ U ストの登録びディスク]0枚分を超えると、最初に登録したディスクのプレイ U ストから順に消去されます。 
















(いろいろなディスクを再生する 




指定した箇所を繰り返しち生する 

指定した2つのポイント （ A と目）の間を繰り 
返し再生します ( A-B U ピート）。] 

1再を中にホームメニューボタンを巧して、 
r プレイモード J を選びます 


をプレ巧-ド 


2 TA - B リピート J を選びます 

3 FA (開始箇所) J を選んで、開始したい箇 
所でミ夫定ボタンを押します 

4 [B (終了箇所) J を選んで、終了したい箇 
巧でミ夫定ボタンを押します 

巧定ボタンを押すと、開始箇所から終了箇所ま 
でを繰り返し再生します。 

5解除するときは r オフ J を選びます 


繰り返し巧生する 

いろいろな U ピート再生びできます。プ□グラ 
ム再生と合わせて、プ□グラム U ピート再生も 
でさます。プ□グラム再生については「巧みの 
順に再生する」 （2 已ページ）をご覧ください。 

1再を中にホームメニューボタンを巧して、 
r プレイモード J を選びます 

2 rU ピート J を選んで U ピート再をの種類を 
選びます2 

-プ□グラム再生び設定されているときは、 

プ□グラムリピートを選びます。 

- DVD のときはタイトルリピートまたはチヤ 
プターリピートを選びます。 

• CD またはビデオ CD のとさはディスク U 
ピートまたはトラックリピートを選びます。 


• DivX / WMV のときはタイトルリピートを 
選びます。 

-ディスクを停止するかリピートオフを選ぶ 
と U ピート再生は解除されます。 


順不同に巧生する 

DVD ビデオのタイトルまたはチャプター 、 CD 
またはビデオ CD のトラックをランダム再生し 
ます。3 

1再を中にホームメニューボタンを巧して、 
r プレイモード J を選びます 

2 r ランダム J を選んでランダム再をの種類を 
選びます 

• DVD のときはランダムタイトルまたはラン 
ダムチャプターを選びます。 

• CD またはビデオ CD のとさはオンを選び 
ます。 


なチェック 

-ランダム再生中の操作： 


ボタン 

機能 

►►1 

順不同に次のタイトル/トラック/ 
チャプターを選んで再生します。 


現在再生中のタイトル/トラック/ 
チャプターの始めに戻ります。さら 
に押すと順不同に再生します。 


-ディスクを停止するかランダムオフを選ぶ 
とランダム再生は解除されます。 


因メモ 

1•異なるタイトルをまたいで A-B U ピート再生をすることはできません。 

• A-B I」ピート再生びできるのは、 DVD、CD、 ビデオ CD のみです。 

2 WMA/MP3/MPEG-4 AAC、」PE 白ファイルではリピート再生できません。 

3•ランダム設定は再生中でわ停止中でわできますび、プ□グラム再生中はランダム再生することびできません。 

• VR モードの DVD-R/-RW、WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEG. DivX、WMV ファイル、または DVD のメ 
ニュー画面表示中はランダム再生することびでさません。 











(いろいろなディスクを再をずる 


巧みの順にち生する 

タイトル/チャプター/トラックを好みの順に 
プ□グラムすることびでさます。^ 

1再を中にホームメニューボタンを巧して、 
r プレイモード J を選びます 

2 r プ□グラム J を選んで、プログラムメ 
ニューの中か6 r プログラム入力•編集 J を選 
びます 

3 t /4 V 和/一 とみ定ボタンで、プログラム 
したいタイトル/チャプター/トラックを選び 
ます 

• DVD ではタイトルまたはチャプターをプロ 
グラムでさます。 

• CD またはビデオ CD では、トラックをプ 
□グラムでさます。 

ミ夫定ボタンを巧すと、プ□グラムステップび自 
動で下へ移動します。 

4手順3を繰り返してプログラムリストを作 
巧します 

プ□グラムステップは最大24までです。 

• ステップの間にプ□グラムを追加したいと 
さはプ□グラムステップを追加したい箇所 
にカーソルを合わせ、追加するタイトル/ 
チャプター/トラックを選びます。 

• ステップを削除したいとさは、削除したい 
ステップにカーソルを合わせてクリアポタ 
ンを巧します。 

已►ボタンを巧してプ□グラム再をを始めま 
す 


なチェック 


-プ□グラム再生中（入力中）の操作： 


ボタン 

機能 

ホーム 
メニュー 

(入力中）プ□グラム U ストを記憶し 
て画面を終了します。 

1 

(再生中）プ□グラムされた前後の曲 
にスキップします。 


プログラム再生を開始/解除/を消去する 

には 

プ□グラムメニューの中から1；(下の項目を選び 
ます。 

-プ□グラム再をの開始ープ□グラムされ 
ている内容で再生します。 

-プログラム再をの解除一通常の再生に戻 

りますび、プ□グラム内容はそのまま残り 
ます。 

-プログラムのを消去ープ□グラム内容 
をすベて消去します。 


因メモ 

1 VR モードの DVD-R/-RW、WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEG. DivX、WMV ファイル、または DVD のメニユ ー 
画面表示中はプ□グラム再生することびでさません。 












いろいろなディスクを再生する 


) 


見たい場面を探す（サーチモード） 

DVD ディスクのタイトル/チャプター/時間 
を指定して、見たい場面を再生でさます。 CD 
やビデオ CD ではトラック/時間を、 DivX や 
WMV では時間を指定して再生でさます。 

1ホームメニューボタンを巧して、[■プレイ 
モード J を選びます 

2 r サーチモード J を選んでサーチモードの種 
類を選びます 

-タイムサーチは再生中のみ選べます。 

3数字ボタンで再生したいタイトル/チャプ 
ター/トラック、または時間を入力します 

-タイムサーチのとさは再生したい場面 
( DVD / DivX/WMV のときはタイトル、 

CD / ビデオ CD のとさはトラック）の時間 
を指定します。たとえば、 4,5夕 ，〇と押す 
と4己分3日砂から再生します。 ] 時間 
2日分3日秒を再生するには 8,0,3,0 と押 
します。 

4巧定ボタンを巧して再をを開始します 


字幕を切り換える 

DVD や DivX ファイルによっては字幕び収録 
されているものびあります。宇幕対応ディスク 
かどうかはパッケージに記載びあります。き幕 
は再生中に切り換える ことび できます。1 

-再を中にシフト+字幕ボタンを繰り返し巧 
して、を幕を切り換えます 

• DVD は字幕の初期設定を行ラことびでさま 
す。詳しくは「字幕言語」 （3 己ページ）を 
ご覧ください。 


音声を切り換える 

こ力国語！;(上の言語び収録されているディスク 
や、デュアルモノディスク2などの再生中に音 
声を切り換えることびできます。 * * 3 

-再を中に音声ボタンを繰り返し巧して、音 
声を切り換えます 

. 音声の初期設定を行ラことびでさます。詳 
しくは「音声言語」 （3 己ぺージ）をご覽く 
ださい。 


因メモ 

1•ディスクによっては DVD のメニュー画面でしか字幕び切り換えられないものびあります。この場合、 トップメニュ ー 
または メニュー ボタンを巧してメニュー画面から切り換えてください。 

-ここで切り換えた字幕の設定は、 U ジューム機能 （12 ページ）を解除したとさ、またはディスクを取り出したとさに 
初期設定 （3 已ページ）に戻ります。 

2ビデオ CD では、ステレオ、 1 /L (左）、 2 /R (ち）び切り換わり、二力国語で記録された VR モードの DVD - R/-RW 
ディスクでは主、副、主/副音声び切り換わります。 

3 •ディスクによっては DVD のメニュー画面でしか音声び切り換えられないものびあります。この場合、 トップメニュ ー 
または メニュー ボタンを巧してメニュー画面から切り換えてください。 

-ここで切り換えた音声の設定は、 U ジューム機能 （12 ページ）を解除したとき、またはディスクを取り出したときに 
初期設定 （3 已ページ）に戻ります。 





(いろいろなディスクを再をずる 


画像を拡大ずる 

DVD / DivX / WMV / ビデオ CDAJPEG の画像 
を2倍、4倍と拡大します。 

1再を中にシフト+ズームボタンを巧します 

押すたびに2倍^ 4倍^通常と切り換わりま 
す。 

2 t /47 何- ► でズームエリアを移動します 

ズームェ U アと倍率は再生中、自由に切り換え 
ることびでさます cJ 


アングルを切0換える 

複数のアングルび収録されている、マルチアン 
グル DVD ディスクびあります（パッケージに 
記載びあります)。複数のアングルび収録され 
ている場面になると S ] マークび画面に表示さ 
れます（この表示を消すには「アングルマーク 
表示」 （3 日ページ）をご覽ください)。 

-再を中にシフト+アングルボタンを巧して 
アングルを切り換えます2 


ディスクの情報を表示ずる 

ディスクの再生中にトラック/チャプター/夕 
イトル情報を画面に表示します。 

-表示ボタンを繰り返し巧して、ディスク情 
報の表示を切り換えます 

ディスクの残り時間などは表示部にち表示され 
ます。この場合を表示ボタンを押して、表示を 
切り換えます。 


因メモ 

1 • DVD / ビデオ CD / DivX / WMV または」 PEG 画像の解像度は同じまま拡大されます。画像品質は2倍、4倍と悪く 
なりますび、これは故障ではありません。 

-拡大位置を示すカーソルび画面から消えてしまったとさは、 ズーム ボタンをわラー度巧して再度表示させます。 

2 •掛マークび表示されてもアングルを切り換えることびでさないディスクもあります。 

-メニュー画面でアングルを切り換えることびできるディスクわあります。 





(USB メモリーの再生 




第5章： 

US 巳メモリーの再生 


USB メモリーを巧生する 

US 目メモ U —を本機に接続することで 、 USB 
メモ U —に記録されている WMA / MP 3 / 
MPEG -4 AAC ファイル]や JPEG ファイルを 
再生することびできます 。 USB メモ U —はじ(下 
のように接続します。2 

1本機の電源を入れて USB ボタンを巧します 

テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機に合 
わせます。 

2 USB メモリーを接続します 

USB 端テは本機前面部にあります。 



3 ►ボタンを巧して再をを開始します 

USB メモ U —に JPEG ファイルび含まれてい 
るときはスライドショー再生び始まります。詳 
しくは 「 JPEG をスライドショー再生する」 

(29 ページ）をご覽ください。 

-取り外すとさは本機の電源をオフにしてか 
ら取り外してください。 

^重要 

USB メモ U —の消費電力び大さすざて電力 
び供給でさないと rUSB ERRJ び表示さ 
れます。下記の操作を行っても rusB 
ERRJ び表示されるとさは、 US 目メモ 
U —び本機に対応していないということに 
なります。 

-本機の電源をオフにしてから、再度電源を 
入れる。 

-本機の電源をオフにしてから USB メモ 
U —を抜さ、再度 US 目メモ U —を接続し、 
電源を入れる。 

- US 目外の入力に切り換えてから、再度 
USB 入力にする。 

• AC アダプターび付属されている USB メモ 
U —をお使いの場合は、 AC アダプターを 
接続して使用してみる。 


因メモ 

1本機で再生できる US 目メモリーの音楽ファイルは、 WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC のステレオまたはモノラル音声で、 
DRM コピープ□テクト（著作権保護）のかかっていないファイルのみです。 

2 •本機とパソコンを US 目ケーブルで接続して、 WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC ファイルや」 PEG ファイルを再生するこ 
とはできません。本機び対応している US 目メモリーは、外付八ードディスクや携帯フラッシュメモリー、デジタル 
才ーディオ再生機 （ FAT 1 目、 FAT 32 のフォーマットに対応）などの US 目マスストレージクラスに属する機器です。 
•本機では、すべての US 目メモ U —の再生および電源の供給を保証でさない場合びあります。また、万び一本機と接続 
したことで US 目メモ U —のファイルび損失した場合、弊社は一切の責任を負うことびできませんので、あらかじめご 
了承ください。 

-容量の大さい USB メモ U —を接続したとさは、読み込みに多少時間びかかることびあります。 

- US 目八ブには対応しておりません。 














〔US 巳メモリーの再生 


いろいろな巧生のしかた 

USB 再生の基本操作： 


ボタン 

機能 

► 

再生します。 

II 

一時停止/一時停止解除します。 

■ 

停止します。 

◄◄ 

早戻しします。 

►► 

早送りします。 


再生中のファイルの始めにスキップ 
します。巧した回数だけ前のファイ 
ルにスキップします。 

►►1 

次のファイルにスキップします。 


早戻し/早送 D 巧生する 

速さを切り換えなびら早戻し/早送り再生びで 
さます。 

-再を中に ◄◄ または ►► ボタンを押します 

ボタンを巧すたびに速さを切り換えることびで 
さます（テレビ画面に表示されます)。 

-通常の再生に戻すには ► ボタンを 押しま 
す。1 


JPEG をスライドシヨー巧生ずる 

JPEG ファイルを含んだ USB メモ U —をセツ 
卜して►ボタンを押すと、 」 PEG ファイルの 
スライドショー再生び始まります。 2 スライド 
ショー再生は JPEG ファイルを、各フォルダー 
ごとにファイル名のアルファベツト順で表示 
し、フォルダーをまたいですベての」 PEG ファ 
イルを再生します。 

• 画像はテレビ画面に最大の大ささで表示さ 
れるよう、自動で調整されます。 

• WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC ファイルと 
JPEG ファイルの両方び US 巨メモ IJ 一に 
記録されているとさは、それぞれのファイ 
ルを同時に繰り返し再生します。その際、 

◄◄/►►、 II ボタンでの操作は 

WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC ファイルび対 
象となります。 

スライドショー再生中の操作： 


ポタン 

機能 

II 

スライドショー再生（音楽び同時再 
生中は曲の再生）を一時停止/一時 
イ旱止解除します。 


1つ前の画像（音楽び同時再生中は 
巧の始め）にスキップします。 

►►1 

次の画像（音楽び同時再生中は次の 
巧）にスキップします。 


スライドショー再生を停止して画像 
を回転/反転します。通常のスライ 
ドショー再生に戻すには ► ボタンを 
押します。 

ズーム 

スライドショー再生を停止して画像 
を拡大します。押すたびに2倍^ 4 
倍^通常と切り換わります。通常の 
スライドショー再生に戻すには►ボ 
タンを押します。 

メニユー 

ナビゲーター 画面を表示します。 


因メモ 

1 WMA / MP 3/ MPE 白-4 AAC ファイルでは、巧の始まりまたは終わり部分になったときは自動で通常の再生に戻りま 
す。 

2-容量の大きいファイルを読み込むときは、再生に時間びかかることびあります。 

- US 目メモ U - は最大299フォルダー、フォルダーごとにフォルダーとファイルの数び合計で目4日まで認識するこ 
とびでさます。 
























(USB メモリーの再生 




ナビゲーターを巧って再生する 

ナビゲーターを使って、 WMA / MP 3/ MPEG - 
4 AAC / JPEG から再生したいファイル名や 
フォルダー名^を選ぶことびでさます。 

1メニューボタンを巧して、 t /4^ で再をした 
いフォルダー/ファイルを還びます 

和ボタンで]つ上の階層に戻ります。 2 
巧定ボタンまたは- ► ボタンで選択したフォル 
ダーを 開さます。 

• JPEG ファイルにカーソルを合わせると、 
選択しているファイルの画像びち側に表示 
されます。 

2巧定ボタンを巧して、選んだトラックまた 
はファイルを再をします 

• WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC ではファイル 
の再生び始まり、フォルダーの最後まで再 
生します。 


なチェック 

• US 目 メモ U - に WMA / MP 3/ MPEG -4 
AAC と JPEG ファイルの両方び記録され 
ているときは、 WMA / MP 3/ MPEG -4 
AAC ファイルを選択してから JPEG ファ 
イルを選択することで、音楽を聞さなびら 
スライドショー再生することびできます。 
それぞれのファイルはフォルダー内で繰り 
返し再生します。この時、►、 II 、 I◄◄/ 
►►1ボタンでの操作は 」 PEG ファイルび対 
象となります。 

-ナビゲーターを使ラと、フォルダーごとの 
再生となります。各フォルダーごとではな 
く US 目メモ IJ 一に収録されたすベての 
ファイルを再生したいときは、 US 目メモ 
U —を接続したあとに、►ボタンを押して 
再生を開始してください (29 ページ）。 


• JPEG ファイルではスライドショー再生び 
始まり、フォルダーの最後まで再生します。 


因メモ 

1半角英数字政外の文字には対応していません。半角英数字し U 外で入力されたフォルダー/トラック/ファイル名は文字 
化けしたり、 [ F_Om ]/[ T _00 1 ]/[ FL _00 1 ] のように表示されることびあります。 

2「--」フォルダーを選んで決定ボタンを巧しても、上の階層に戻ることびできます。 





ヴラウンドの設定 


第6章： 

サラウンドの設定 


サラウンドの設定を巧う 

スピーカー出カレべ>1レの調整やスピーカー距離 
の言ち定をすることびでさます。サラウンドの自 
動設定 ( MCACC ) を行った場合、自動で高精度 
に測定、設定されているのでここでの設定は必 
要ありませんび、お好みに応じて調整すること 
ちでさます。 

-再度「サラウンドの自動設定 （ MCACC )」 
(9 ページ）を行うと、ここでの設定は上書 
さされてしまラのでを意してください。 

スピーカー出カレベルの調壁 

再生している音声で調壁する 

音声を再生し、サラウンドポタン、アドバンス 

ドボタンまたはフロントサラウンドボタンを押 

して、ステレオ再生（匿居团）かマルチチヤン 
ネル再生（呂巧!!）か調整したいちの U スニン 
グモードを選んでから、各スピーカー出カレべ 
ルの調整を行ってください。 

1 シフト+設定ボタンを巧し、◄-/-►で I'CH 
LEVEL! を還んで、ミ夫定ボタンを押します 

2 ◄-/- ►で調壁するチヤンネルを選び、174 
でるチヤンネルの出カレベルを調壁して、ミ夫定 
ポタンを巧します1 

—L (フロントを） 一 C (センター) 一 R (フ□ントち）一! 
- SW (サブウーファー)- SL (サラウンドを）一 SR (サラウンドち）」 


テストトーンで調整する 

テスト!-ーン（ヴーという音）を聞さなびら各 
スピーカーの出カレベルを調整することちでさ 

ます。サラウンドボタン、アドバンスドボタン 
またはフ□ントサラウンドボタンを押して、ス 
テレオ再生（匡居因）かマルチチャンネル再生 
( HHU ) か調整したいちの U スニングモード 
を選んでから、各スピーカー出カレベルの調整 
を行ってください。 

1シフト+テストトーンボタンを巧します 

各チャンネルのテスト I -ーンび自動的に切り換 
わって出力されます。 

2音量ボタンで調壁しやすい音量にします 

3 t /4^ で各スピーカーか6同じ音量で聞こえ 

るように調壁して、巧定ボタンを巧します2 

スピーカー距離の設定 

U スニングポジシヨンから各ス ピーカーまでの 
距離を指定します。 

1シフト+設定ボタンを巧し、和/-►で 
rOISTANCEJ を選んで、ミ夫定ボタンを巧し 
ます 

2和/- ►で 設定す るスピーカーを 選び、 t /4^ 
で 各 スピーカーまでの 距離を調壁して、巧定ボ 
タンを巧します 

L (フ□ントを） 一 C (センター) 一 R (フ□ントち）一 
L SW (サブウーファー)- SL (サラウンドを）一 SR (ヴラゥンドち）- 


スピーカー出カレベル範囲は±10 d 目です。 をスピーカーは日.3 m から9.日 m の間を 

日.3 m 間隔で調整することびでさます。 


回メモ 

1 -rSTEREOJ または rVIRTUALJ を選択しているとき（または、ステレオ音声で [AUTOJ を選択しているとき）、 
センターまたはサラウンドスピーカーの出カレベルを調整することはできません。 

-へッドホンを挿入しているとさは、スピーカー出カレベルを調整することはでさません。 

2 . サブウーファーのテストトーンは、周波数び低いので実際のレベルより小さく聞こえます。 

- FAUTOJ を選択していてテスト!-ーンを出力したときは、再生している音源によらず、 回53 用の設定値び表示され、 
調整することびでさます。 

•ステレオ再生（医五田）のときは、センターおよびサラウンドスピーカーからはテストトーンび出力されません。 










富フ臭調整 


画質を調整する 

画質調整画面から、モニターの効果を調整する 
ことびでさます cJ 

1ホームメニューボタンを巧して、ホームメ 
ニュー画面か6 r 画質調壁 J を選びます 


^画質調整 


2 t /4 V 如/- ► とみ定ボタンで、各頂目を設定 
します 



I ソ下の項目び設定でさます。 

-シャープネスー画像の鮮明度を調整しま 
す。（ファイン、標準、ソフト） 

くお買い上げ時の設定：標準> 

-ブライトネスー画面の明るさを調整しま 
す。 （-2 日〜+2日） 

くお買い上げ時の設定： 0> 

• コントラストー最も明るし"'部分と最も暗し"' 
部分との明るさの比率を調整します。 

(-] 6 〜+ ] 6 ) 

くお買い上げ時の設定： 0> 

-ガンマー画像の暗い部分の見えかたを強調 
します。（大、中、ル、オフ） 

くお買い上げ時の設定：オフ> 

•色あい一緑色と赤色のバランスを調整し 
ます。（緑9〜ホ 9) 

<お買い上げ時の設定： 0> 


-色の濃さ一色の濃さを調整します。（一9 
〜+ 9) 

<お買い上げ時の設定：0> 

r ブライトネス J 、 r コントラスト J 、 r 色あい J 、 

r 色の濃を J は如/-►を使って調整してくださ 
い。 


ブライトネス min 1111111111 . max 〇 


3ホームメニューボタンを巧して設定画面を 
お了します 


因メモ 

1本機の入力び DVD/CD 入力のとさのみ表示することびでさます。 









0 刃期設定 


第8章： 

初期設定 


初期設定メニューを巧5 

初期設定メニューには映像出力、言語、表示、 
視聴制限などびあります。 

画面に灰色で表示されている項目は、設定する 
ことびでさないといラことを意味します。ディ 
スクの再生中に初期設定を選ぶことはでさませ 
ん。ディスクを停止してから再度選んでくださ 
い。 


1 DVD / CD ボタンを巧します 

2ディスクび再をしている場をは停止します 
ホームメニューボタンを巧して、 r 初期設定 J 
を選びます 


く>初期設定 


3 t /4 V 如/- ► で設定したい項目を選んで、巧 
定ボタンを押します 

設定項目と設定内容は下を参照して < ださ 
い。] 


映像出力 


設定 項目 設定内容 


テレビ画面 4:3 従来のサイズのテレビと接続して、 ] 6:9の映像を 

(レターボックス） レターボックスち式（画面の上下に黒い帯を入れ 


て、4:3の画面で] 6:9の映像を再現するち式）で 
見たいとさ。 


4:3 

い1：ンスキャン) 

従来のサイズのテレビと接続して、 ] 氏9の映像を 
パンスキャンち式 （16:9 の映像の左ちをカットし 
て4:3の画面全体に映し出す方式）で見たいとさ。 

16:9 (ワイド) 

ワイド (16:9) テレビと接続したとさ。 


16:9 接続しているプ□グレッシブ対応テレビでアスぺク 

(シュリンク) 卜比の切り換えびできないとき選択します （4:3 の 


映像び横長 （16:9 の映像）になってしまっている 
び、テレビ側で4:3の映像に切り換えることびで 
さないとさ）。 

-本機と HDMI 対応機器を接続している場合で、 
HDMI 画素数を n 920 X 1080 pj 、 
ri 920 X 1080 ij または n 28 OX 
720 pJ を選んでいるときのみ設定することび 
できます。この設定は HDMI 端テにのみ有効で 
す。 


因メモ 

1•表中の太字の項目はお買い上げ時の設定を表し、イタ U ック体の項目はその他の設定を表しています。 

•ディスクによっては、テレビ画面、音声言語、字幕言語などはディスクでミ夫められている設定になることびあります。 













設定 


設定巧客 



お使いのテレビび従来サイブ (4:3) のとき 

お使いのテレビびワイドテレビ (16:9) のとき 

本機の設定 

映像の見えかた 

本機の設定 

映像の見えかた 

4:3 

(レターボックス） 

16:9の映像4:3の映像 

16:9( ワイド） 

16:9の映像4:3の映像 

圆 \mi 






4:3 

(パンスキヤン） 

16:9の映像4:3の映像 

16:9( シユリンク） 

16:9の映像4:3の映像 

圆 LiiJ 

細 ; \Mi 


• 画面の比率（アスペクト比）の切り換えびでさないディスクもあります。ディスクのジヤケッ 
卜などで確認してください。 


D 2 映像出力簡しくは プ□グレッシブ 
「他機器の接続と設定」 

(38 ページ）をご覽くださ 
い） 


インターレース 


プ□グレッシブ映像信号に対応しているテレビ、ま 
たはプ□ジェクターのとさ（詳しくはお手持ちのテ 
レビの取扱説明書をご覽ください)。変更を行ラ場 
合は、確認画面で再び巧定ボタンを巧してください 
傻要しない場合は戻るボタンを巧してください）。 
プ□グレッシブ映像信号に対応していないテレビ、 
またはプ□ジェクターのとさ。 


HDMI 画素数 

接続した HDMI 機器への 
映像解像度 （ 画素数）を変 
要する（詳しくは 「HDMI 
入力端テのある機器と接続 
する」 （4 日ぺージ）をご 


覧ください)。 


1920 X W 80 P 画素数を切り換えて決定すると確認メッセージの画 
f プ仁/ク I レッシブ狭面び表示されますので、 r はい J を選択してくださ 
像) し、画素切り換え後テレビに正しく画面び出ない場 

1〇2〇 X 10801 合は、 「 HDMI 出力設定の初期化」 （4] ぺージ）を 
ンターレ^觀行って画素数の設定を r フ20 X 480 PJ に戻し 
像) てくげぃ0 

画素の切り換え時は映像び乱れたり、出力に時 
間びかかる場合びあります。 


1280 X 720P 
(プ□グレッシブ映 
像) 

720 X 480 p 


(プ□グレッシブ映 
像） 


720 X 480 i 
(インターレース 日央 
像) 


HDMI カラー RGB フルレンジ 

接続した HDMI 機器への_ 

カラー出力の設定を変更す RGB 
る（接続した機器によって 
お買い上げ時の設定は変わ^ 

ります)。 


より明るい白や深い黒を再現でさます。画面の色再 
現び弱いときに設定します。 

フルレンジ RGB を設定したとき、白飛びや黒つぶ 
れび発生し色濃度び強すざる場合に設定します。 
HDMI 機器の標準設定となるコンポーネントビデオ 
出カフオーマットにしたいとき設定します。 

































0 刃期設定 


言語 


1設定 

項目 

設定巧客 1 

音声言語 

曰本語 

日本語にするとき。 

DVD ビデオの音声言語を 

英語 

英語にするとき。 

変更する。 

その他の言語 

136言語の中から任意の音声を選びます（詳しく 
は「言語コード表」（己6ぺージ）をご覽ください)。 

き幕言語 

曰本語 

日本語にするとき。 

DVD ビデオの宇幕言語を 

英語 

英語にするとき。 

変更する。 

その他の言語 

136言語の中から任意の字幕を選びます（詳しく 
は r 言語コード表」（己6ぺージ）をご覽ください)。 

DVD メニュー言語 

き幕言語に連動 

r 字幕言語 J で選択している言語でメニュー画面を 

DVD ビデオのディスクメ 


表示するとさ。 

ニューに表示する言語を変 日本語 

曰本語でメニュー画面を表示するとさ。 

更する 0 

英語 

英語でメニュー画面を表示するとき。 


その他の言語 

] 36言語の中から任意の言語を選びます（詳しく 
は「言語コード表」（己6ぺージ）をご覧ください)。 

き幕表お 

オン 

字幕を表示するとき。 

DVD ビデオの字幕表示を 
変更する。 

ォフ 

字幕を表示しないとき。ただし、 DVD ビデオの中 
には強制的に字幕を表示するディスクもあります。 


表示 

設定 

項目 

設定巧客 

画面表术言語 

曰本語 

日本語にするとき。 


English 

英語にするとき。 

アングルマーク表示 

オン 

てレビ画面に Si を表术するとき。 


ォフ 

てレビ画面に S ：] を表术しないとさ。 


オプション 


設定 項目 設定内容 


視聴制限 - 詳しくは下記の r 視聴制限 J をご覧ください。 

DivX ( R ) VOD Display 詳しくは下記の rDivX ( R ) VODJ をご覧くださ 

い。 
































視聴制限 

• お買い上げ時のレベル：オフ 

-お買い上げ時の暗証番号：なし 

• お買い上げ時の国/地区コード： 
jp ( l 日 16) 

暴カシーンなどを含む DVD ビデオには、視聴 
制限のレベルを設けたちのびあります（ディス 
クのジャケットなどの表示で確認でさます)。 

本機のレベルをルさくしておくと、これらの 
ディスクの視聴を制限することびでさます。 
ディスクによっては、視聴制限されたシーンの 
みを飛ばして再生するものもあります。詳しく 
はディスクに添付されている操作ち法をご覧く 
ださい。 

B 音証番号を登録するには 

視聴制限のレベルを変えたり、国/地区コード 
を入力するためには、暗証番号を登録してくだ 
さぃ。] 

1 r 暗証番号 J を選びます 


く>巧期設定 


映像出力 



視聴制限 

暗証番号 

言語 
表示 
けプシヨン 

DivX ( R ) VOD 

レベル変更 
国〕-ド 


2数字ボタンで4巧の暗証番号を入力して、 
ミ夫定ボタンを巧します 


B 音証番号を変更するには 

暗証番号を変更するには、すでに登録してある 
暗証番号を確認してから、新しい暗証番号を入 
力して < ださい。 

1 r 暗証番号変ち J を選んで、巧定ボタンを巧 
します 

2数字ボタンですでに登録してある B 音証ま号 
を入力し、ミ夫定ボタンを巧します 

3数字ボタンで新しい日音証番号を入力し、巧 
定ボタンを巧します 

視聴制限のレベル変更をするには 

1 r レベル変更 J を選んで、ミ夫定ボタンを巧し 
ます 

2数をボタンですでに登録してある B 音証ま号 
を入力し、ミ夫定ポタンを巧します 

3新しいレベルを選んでか6、ミ夫定ボタンを 
巧します 

-和ボタンを繰り返し押すと、レベルを□ッ 
クすることびでさます（ディスクによって 
は暗証番号の入力を必要とします)。また 
■►ボタンを巧すと、レベルを解除すること 
びでさます。レベル]は□ックすることび 
でさません。 


因メモ 

1•視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番号の入力をまめる画面び表示されることびあります。このような場合、 
暗証番号を入力しないと再生することびでさません。 

•暗証番号を忘れてしまったときは、本機を初期化して、再度設定してください（詳しくは「設定内容を初期化する」 
(4 已ページ）をご覧ください)。 
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国/化区コードを変更するには 

「国/地区コード表」（已6ぺージ）を見なびら 
操作してください。 

1 r 国コード J を選んで、ミ夫定ポタンを巧しま 
す 

2数字ボタンですでに登録してある暗証ま号 
を入力し、決定ボタンを巧します 


3数をボタンで r コード J または t /4 ボタ 
ンで r 国/化区コード表 J を入力してか6、ミ夫 
定ボタンを巧します 

国/地区コードを変更したときは、ディスクを 
一度取り出してください。再度ディスクをセツ 
卜すると変更び有効になります。 

言語コード表を ffi って言語を選ぶ 

「言語コード表」（己6ページ）にある] 36言語 
の中からち選ぶことびでさます。 

1 r その他の言語 J を選びます 

2 t / v 何- ► または数きボタンを使って r 言 
語表 J または r コード J を選んで、巧定ボタン 
を押します 

言語によってはコード番号しか表示されないも 
のもあります。詳しくは「言語コード表」（己6 
ページ）を見なびら操作してください。 

DivX(R) VOD 

DivXVOD フォーマツトで記録されたファイル 
を本機で再生する場合、 DivXVOD ファイルの 
配信先に対して本機の登録コードび必要な場合 
びあります。その場合は、 Display で確認した 
登録コードをお使いください。^ 

^重要 

• DivX VOD フォーマツトで記録されたファ 
イルは DRM コピープ□テクシ ヨン （著作 
権保護）びかかっており、登録されたプ 
レーヤーでのみ再生することびでさます。 


• 本機の登録コードび承認されていない DivX 
VOD ファイルを再生すると 

[Authorization ErrorJ と表示され再生 
することびでさません。 

- DivX VOD ファイルには視聴回数び設定さ 
れているちのびあります。そのよラな DivX 
VOD ファイルを本機で再生すると残りの視 
聴回数び OSD 画面に表示されます。残り 
の視聴回数び日のファイルを本機び読み込 
むと FRental ExpiredJ と表示され再生 
することびでさません。また、視聴回数の 
設定されていない DivXVOD ファイルにつ 
いては、日 SD 画面には残りの視聴回数は表 
示されず、何度でも再生することびでさま 
す。 


DivX VOD 登録コードを確認するには 
1 rDivX(R) VODJ を選んで、- ► ボタンを 
巧します 

2 roisplayj を選んで、ミ夫定ボタンを巧し 
ます 

く>初期設定 


映像出力 

言語 

表示 

プシヨン 


登録コード 


DivX(R) Video On Demand 

Your registration code is :|01234567 ] つ 
To learn more visit www.divx.com/vod 



因メモ 

1 本機を初期化してわ登録コードは失われません。 












他機器の接続と設定 
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第 g 章- 

他機器の接続と設定 

成重要 

-機器の接続を行ラ場合、あるいは変更を行 
ラ場合には、必ず電源を切り、電源コード 
をコンセントから抜いてください。 


アンテナを接続する 

AM ループアンテナ 

-平らな面に置さ、受信状態の最ち良い方向 
に向けて < ださい。 

-アンテナは、本機から離して金属物と接触 
しない場所に置いてください。また、パソ 
コン、テレビなどからちでさるだけ離して 
ください。ノイズの原因となります。 

-壁などに取り付ける場合は、 AM 放送の受 
信状態び最も良い方向を見つけ、取り付け 
位置を決めてください。 


-でさるだけ窓の近くに置くなど、場所や向 
さを変えて受信しやすい状態を探してくだ 
さい。 

• 付属の AM ループアンテナでは放送びよく 
聞こえないとさは、市販の外部アンテナを 
接続してください。 

• 付属の AM ループアンテナまたは 「 AM 外 
部アンテナをつなぐ」（下記）で説明してい 
る外のアンテナの接続は行わないでくだ 
さい。 


AM 巧ち B アンテナをつなぐ 

付属の AM ループアンテナを接続したまま、 
AM 外部アンテナ（市販のビニール被覆線）を 
家の中か外へ下図のように接続してください。 



FM 簡易アンテナ 

-付属の FM 簡易アンテナは、たらしておい 
たり、丸めたままにしないでピンと張って 
<ださい。 

-受信状態の良い方向び決まったら、画びよ 
うや テープで 貼り付けます。 



-付属の FM 簡易アンテナは、 FM 放送を手 
軽に受信するためのものです。より良い受 
信のためには、市販の屋外アンテナの使 
用をお勧めします。 

FM 屋かアンテナをつなぐ 

FM 屋外アンテナを接続するには、市販の同軸 
ケーブルと変換アダプターを使って下図のよラ 
に接続してください。 






















































ワイヤレス スピーカー 


« ワイヤレス スピー カ- 
システム 


トフン乂ニツター ワイヤレス 

入力端子へ 



他のオーデイオ機器をアナ□ク摆 
続ずる 

テレビ、カセットデッキ、 CD - R または MD な 
どのアナ□グ出力のある機器を本機に接続して 
再生することびできます。 

-本機の LINE 2 入力端子と接続機器の出力 
端子を接続する 


■ —^ 0 — 0—0 I I 

I II-II II ~| I_I I - 11 - > 1 - 1 ' ノ 

カセットデッキ、 A アナ□グ出力 

CD - R . M □など 了端子へ 

オーディオコード（市販) 


別売り の ワイヤレス スピーカー を 
接続する 

別売りのワイヤレススピーカーシステム 
rxw-ij を本機に接続することびできます。 

-本機のワイヤレス出力端テとトランスミツ 
ターのワイヤレス入力端子を接続する 

詳しくはワイヤレススピーカーシステムの取扱 
説明書をご覽ください。 


他のオーデイオ機器をデジタル接 
続する 

テレビ、 BS / CS チユーナー、ゲーム機などの 
デジタル出力のある機器を本機に接続し、己.1 
ch サラウンド再生することびできます。 

-本機の LINE ! デジタル光入力端子と接続 
機器のデジタル光出力端子を接続する 


他機器の接続と設定 
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他機器の接続と設定 


) 


D 映像入力端子のあるテレビと接 
続する 

テレビに D 映像入力端テびあるとさは、専用 
ケーブル]本で、高品位な映像び楽しめます。 
本機の D 1/ D 2 映像出力端子は、接続するテレ 
ビの D 1、 D 2、 D 3 または D 4 のいずれにも接 
続することびでさます cJ 

-本機の D 1/ D 2 映像出力端テとテレビの D 
映像入力端子を D 映像ケーブル（市販）でち続 
する 




HDMI 入力端子のある機器と接続 
ずる 

市販の HDMI ケーブルで接続します。非圧縮の 
デジタル映像とデジタルオーディオ音声を、] 
本のケーブルで接続することびでさます。デジ 
タルで伝達するため、劣化のない高品質な映像 
と音声を楽しむことびできます。^ 



-本機は接続した HDMI 機器の性能によら 
ず、手動で出力内容を設定します。詳細は 
「 HDMI 画素数」 （34 ぺージ）を参照して 
<ださい。 


因メモ 

1•プ□グレッシブ入力に対応していないテレビと D 映像接続しているときは、映像の出力方式を r インターレース J に 
設定してください。 r プ□グレッシブ J に設定してしまうと映像び乱れることびあります （33 ページ)。 

• HDMI 接続された状態では、 DT/D2 出力端子は T インターレース/プ□グレッシブ J の切り換えびできなくなりま 
す。 HDMI 画素数を r 720 X480ij に設定していると [ インターレース J に、 [720 X 480iJ なかに設定して 
いると r プ□グレッシブ J になります。 

2 HDMI 対応機器と接続すると表示部に解像度び表示されます。 




















































他機器の接続と設定 


HDMI 巧応機器への出力仕樣 

映像0«像度)1 

• 72日 X 48日ピクセルのプ□グレッシブ/ 
インターレース 映像 

• 128日 X 72日ピクセルのプ□グレッシブ 
映像 

• 192日 X ] 日8日ピクセルのプ□グレッシ 
ブ/インターレース映像 
本機の HDMI インターフェイスは1；(下の規格に 
基づいて設計されています。 

High-Definition Multimedia Interface 
Specification 

Homi 


HDMI、HDMI 山、および High-Definition 
Multimedia Interface HDMI Licensing, 
LLC の商標または商標登録です。 

HDMI 音声出力設定 

HDMI 出力端子の音声出力を切り換えます。 

1本機の電源を切0、スタンバイが態にしま 
す 

2シフト+設定ボタンを巧してか6、 

で FHDMI OUTJ を還んで、ミ夫定ボタンを巧 
します 

3174^で設定したい項目を選んで、巧定ボタ 
ンを巧します 

• AUDIO ON 2 —音声信号を出力します。 

- AUDIO OFF - 音声信号を出力しません。 


HDMI 出力設定の初期化 
エラーメッセージ HDMI ERR び表示された 
り、映像び映らなくなった場合は「故障かな？ 
と思ったら」 （46 ページ）をご覧ください。 
それでち正常に動作しない場合は、下の手順 
で初期化してみてください。 

1本機の電源を切り、スタンバイが態にしま 
す 

2シフト+設定ボタンを巧してか6、和/- ► 

で FHDMI INIJ を選んで、巧定ボタンを巧し 
ます 

HDMI 出力設定び初期化され、お買い上げ時の 
設定に戻ります。その他の映像出力設定につい 
ては33ページをご覽ください。 

HDMI にごいて 

HDMI とは、 High-Definition Multimedia 
Interface の略です。 PC 用ディスプレイなど 
で使用されている DVKDigital Video 
Interface ) を拡張した、次世代テレビ向けのデ 
ジタルインターフェイス規格で、非圧縮のデジ 
タル映像とデジタルオーディオの伝送び]つの 
コネクタで行えます。このため映像と音声を 
別々のケーブルで接続する必要びなく、ル型の 
コネクタケーブル]本での接続び可能になりま 
した。また著作権保護技術であるデジタル画像 
信号の暗号化ち式である HDCP にも対応して 
います。 


因メモ 

1•お手持ちの受像機 (HDMI 機器）び上記画素に対応していないと、正しく映らない場合びあります。 

-本機は HDMI 機器との接続を目的として設計されています。 DVI 機器に接続した場合、 DVI 機器によっては正常に動 
作しない場合びあります。 

2本機の HDMI 出力端子から出力される音声は2 ch リニア PCM のみです。 








他機器の接続と設定 
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パイオニアフラットテレビと連動 
動作する 

本機とパイオニアフラットテレビ^を SR + 
ケーブル 2 で接続することで、フラットテレビ 
の入力び連動して切り換わったり、フラットテ 
レビの音量を消音するなどのシステム連動動作 
を実現します。 

-本機のコント□ール入力端テとフラットテ 
レビのコント□ール出力端テを SR + ケーブル 
(別売）で接続します3 

接続したあと、システム連動動作をさせるため 
には、本機とフラットテレビの電源を入れてか 
ら、下の「連動モードの設定」および「連動 
モードの実行」を行ってください。 


• VO し C ON - 本機の入力 （ DVD や LINE 
などの入力）を切り換えたとさ、フラット 
テレビの音量を自動的に消音します。4 

4 ◄-/-► で連動させる本機の入力 （ DVD 、 
USB または LN 1/2 ( LINE 1/2)) を選びま 
す 

各入力の現在の設定内容び表示されます。 


DVD PDP 1 

— r - T — 

本機の入カフラットテレビ 
の入力 

5 \ 1 \ でフラットテレビの映像入力を選びます 

押すたびにフラットテレビの入力びじ(下のよう 
に切り換わります。 

(フラットテレビの入力数び己つの場合） 



コント□ール 
出力端子へ 


パイオニア 
フラットテレビ 


い SR + ケーブル 
_ / (別売） 


W 




- TVTN —— PDP 1 —— PDP 2 - 

- NONE —— PDP 5 —— PDP 4 —— PDP 3 — 

• N 日 NE のとさは入力切り換えは連動しませ 
ん。 


• TVTN はフラットテレビの TV チューナー 
(アナ□グ放送）を表しています。デジタル 
放送を選ぶとさは、本機の入力を切り換え 
てからフラットテレビの放送をアナ□グ放 
送からデジタ J レ放送に切り換えてください。 


運動モードの設定 
1シフト+ SR + ボタンを巧します 

2和/-►で rSETUPJ を還んで巧定ボタン 
を巧します 

3 f / l で音■連動モードを選びます 

• VO し C OFF — フラットテレビの音量は 
本機に連動しません。 


• PDP 1 〜 PDP 已はフラットテレビのビデ 
才入力]〜日に相当し、接続しているフ 
ラットテレビにより数び変わります。また 
いずれかの入力び PC 入力になっているフ 
ラットテレヒちあります。 

• 本機の各入力 （ DVD / CD 、 USB 、 LINE ]/ 
2) について i ミ定することびでさます。た 
とえば、本機をフラットテレビの映像入力 
2に接続している場合は 、 DVD POPS と 
設定してください。 


因メモ 

1 SR + に対応しているフラットテレビは2003年じ(降に発売されたモデルのみです。 

2専用の SR + ケーブル（パイオニア部品番号： ADE 709 已）び必要となります。詳しくはパイオニア部品受をセンター 
へご連絡ください (裏表紙参照)。市販の4極ミニジャック（両端とわ）付コードでわ使用でさます。 

3 SR + ケーブルを本機のコント□ール入力端テに接続すると、本機の U モコン受光部は信号を受け付けません。 U モコン 
操作は電源び入っている、またはスタンバイ状態のフラットテレビに向けて行ってください。 

4再度フラットテレビの音を出したいときはフラットテレビの音量を上げてください。 
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巨ミ夫定ボタンを巧して連動モードの設定を終 
了します 

連動モードの実行 
1シフト+ SR + ボタンを押します 

2和/-►で SR + ON を選んで、ミ夫定ボタン 
を巧します 

連動モードを解除したいとさは rSR+OFFJ 
を選びます。 

• SR + ケーブルを抜いたり、本機の電源を 
切っても rSR+ONJ の設定は解除されま 
せん。 





第1□章： 

その他 


ダイナミックレンジコントロール 

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語 
で、どのくらいルさな音からどのくらい大さな 
音までをさちんと（ルさな音はノイズに埋ちれ 
ずに、大さな音は歪まずに）再生でさるかを数 
値 ( dB ) で表したものです。ダイナミックレン 
ジコント□ールとは、ダイナミックレンジを圧 
縮する機能です。音量を下げて映画を楽しむと 
さなどは、ダイナミックレンジを圧縮すると微 
ルな音を聞さやすくなり、映画をより一層楽し 
むことびでさます。1 

1シフト+設定ボタンを巧してか6、 ◄-/- ►で 
roRcj を選んで、ミ夫定ボタンを巧します 

2 t /4 で項目を選んだあと、巧定ボタンを巧 

します 

• DRCOFF - ダイナミックレンジを圧縮 
しません（大さい音量のとさに使用）。 

• DRCMID - ダイナミックレンジを少し 
圧縮します。 

• DRC HIGH -ダイナミックレンジを最 
ち圧縮します（ルさい音を増大させて、大 
さい音を減少させます）。 


表巧を体の明るさをかえる 

表示部の明るさを、部屋の明るさに応じて変え 
ることびでさます。 

1シフト+設定ボタンを巧してか6、和/-►で 
FDIMMERJ を選んで、巧定ボタンを巧します 

2 t /4 で調壁したあと、ミ夫定ボタンを巧しま 
す 

• LIGHT — 通常の明るさに設定します。 

• DARK -暗い設定にします。 


ス u — プタイマー設定 

約]時間後に、自動的に電源び切れます。音楽 
を聞さなびら眠ったりするとさに便利です。2 

-スリープボタンを繰り返し巧して、頂目を 
選びます 

下のどちらかを選んで、巧定ボタンを押しま 
す。 

•SLPON -ス U —プタイマーを設定しま 
す。 

• SLPOFF -ス U —プタイマーを解除しま 
す。 


rSLPONJ を設定後に、スリープボタンを再 

度押すと、電源び切れるまでの時間を確認する 
ことびできます。1目盛りは（残り）]2分を 
おします。 


SLP 


因メモ 

]• ドルビーデジタル音声や DTS 音声にのみ効まびあります。 

•再生しているディスクによっては、効果の少ないものもあります。 
2ス1」ープ動作中は表示部び暗くなります。 







〔その他 


その他のシステム設定をする 

本機びスタンノ くイ時に設定可能なシステム設定 
項目び1;(下に記載されています。設定に関する 
詳しい説明は各項目を参照してください。 

1本機の電源を切り、スタンバイが態にします 

2シフト+設定ボタンを巧してか6、和/- ► 

で調壁したい設定頂目を選んで、巧定ボタンを 
巧します 

設定巧能な項目び表示部に表示されます。 

3 f / l で調壁したあと、ミ夫定ボタンを巧して 
お了します 

デモ表示設定 

電源コードをコンセントに差し込んだとさな 
ど、表示部にいろいろな表示を自動的に行うこ 
とを、デモ表示といいます cJ 

- DEMOON 2 -デモ表示を設定します。 

• DEMO OFF -デモ表示を解除します。 

CD タイプの設定 

再生する CD の種類を選ぶことで、本機の設定 
を最適な環境にします。本機で DTS-CD を再 
生しない場合は、この設定は必要ありません。 

• NORMAL — DTS-CD を再生すると巧頭 
部分でノイズび聞こえることびありますび、 
通常の CD の再生ではノイズび聞こえるよ 
ラなことはありません。 

• DTS-CD - DTS-CD を再生してもノイ 
ズび聞こえることはありませんび、通常の 
CD を再生すると巧頭部分び欠けて聞こえ 
ることびあります。 


キー□ック機能 

ルさなおテさまのいる家庭でのいたずら防止に 
便利な機能です。 

- LOCK OFF 一 本体の操作ボタンび使用 
でさるよラになります。 

• LOCK ON -本体の操作ボタンびすべ 
て使用でさなくなります。 


設定内容を初期化する 

設定した内容をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。操作はフ□ントパネルのボタンで行いま 
す。 

-電源オン中に ►/II USB ボタンを巧しなび 
6 6 STANDBY/ON ボタンを巧します 

電源びオフになります。再度電源をオンにする 
と設定内容びすべて初期化された状態になりま 
す。 


因メモ 

1•已分必上何も操作びなかった場合、デモ表示を行います。 

-デモ表示中に本体または U モコンのいずれかのボタンを巧すと、デモ表示を一時的に解除します。 
- DVD / CD または USB 入力時のみデモ表示を行います。 

2 DEMO ON にすると、 DVD / CD 入力に切り換わり、デモ表示を開始します。 








故障かな？と思った s 

故障かな？と思ったら下を調べてみてください。意外なミスび故障と思われています。また、本 
機！;(外の原因を考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器をあわせてお 
調べください。1；(下の項目を調べても直らないとさは、修理を依頼してください。 

-静電気など、外部からの影響により本機び正常に動作しない場合びあり電源コードを一度抜い 
て再度差し込むことにより正常に動作します。 

ずべてに共通 


-電源コードを抜かずに、 T 分後に再びむ電源ボタンを押して電 
源を入れてみてください。 

-スピーカーコードびショート（接触）していないか確認してくだ 
さい。 

• スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、もう一度スピー 
カー端テに接続し直してください。 

• 各スピーカーび正しく接続されているか、ちう一度確認してくだ 
さい。 

. 本体の周りに十分なスペースび空いているか確認してください。 
風通しび良くなるように設置を変えてみてください。 

. 音量を下げて使用してみてください。 

-上記を行っても症状び改善されないとさは、最寄りの弊社ヴービ 
スステーションに連絡してください。 

音び出ない。 -すべてのコードび正しく接続されているか確認してください（詳 

しくは別添の「システムセットアップガイド」をご覧ください)。 

• 消音ポタンを押して、ミュートを解除してください。 

• 音量びゼ□になっていないか確認してください。 

-へッドホンび挿入されていないか確認してください。 

-表示部のワイヤレスインジケーターび点灯または点滅していない 
か確認してください。ワイヤレススピーカーシステム（別売り） 
を使用していない状態で、ワイヤレスボタンを巧していることび 
あります。ワイヤレスボタンを繰り返し押して、ワイヤレスモー 
ドをオフに切り換え、ワイヤレスインジケーターび消えたことを 
確認してください（別売りのワイヤレススピーカーシステムをお 
持ちのちは、ワイヤレススピーカーシステムの取扱説明書をあわ 
せてご覽ください)。 


電源び入らない、または電 
源び突然オフになった。 

(再び電源を入れたとさにエ 
ラーメッセージび表示され 
る場合びあります） 







サラウンドまたはセンター 
スピーカーから 音び 出ない。 


IJ モコンびさかない。 


本体の操作ボタンを押して 
ち動作しない。 

表示部に [TRAYLOCKJ 

と表示され、ディスクテーブ 
ルび開かない。 


• スピーカーの出カレベルを調整してください （31 ページ）。 

- TUNER 入力時はサラウンド再生できません。 

• ステレオ音声出力（匿居因）になっていないことを確認してくだ 
さい（詳しくは「サラウンド再生」 （1 已ページ）をご覧くださ 
しん 

-ディスクの再生音声は、マルチチャンネル音声を選択してくださ 
い。 

• テスト!-ーンを出力してみてください（詳しくは別添の「システ 
ムセットアップガイド」をご覽ください)。 

-スピーカーび正しく接続されているか確認してください（詳しく 
は別添の「システムセットアップガイド」をご覧ください)。 

-表示部のワイヤレスインジケーターび点灯または点滅していない 
か確認してください。ワイヤレススピーカーシステム（別売り） 
を使用していない状態で、ワイヤレスボタンを巧していることび 
あります。ワイヤレスボタンを繰り返し押して、ワイヤレスモー 
ドをオフに切り換え、ワイヤレスインジケーターび消えたことを 
確認してください（別売りのワイヤレススピーカーシステムをお 
持ちのちは、ワイヤレススピーカーシステムの取扱説明書をあわ 
せてご覽ください)。 

- 96 kHz U ニア PCM 信号を入力している場合、ステレオで再生 
することびあります。 

-新しい電池に換えてください（詳しくは別添の「システムセット 
アップガイド」をご覧ください)。 

• 7 ml ； (内、左ち3日°1；(内で、 IJ モコンを本機に向けて操作して 
<ださい。 

-本機と U モコンとの間の障害物を取り除くか、操作する場所を移 
動して < ださい。 

-堂光打を U モコン受光部から離してください。 

• MCACC セットアップ用マイクをコント□ール端テに接続してい 
ないかどうか確認してください。 

• SR + ケーブルを本機のコント□ール入力端テに接続すると、本 
機の U モコン受光部は信号を受け付けません。 U モコン操作をす 
るとさは U モコンをフラットテレビの U モコン受光部に向けてく 
ださい。 

-キー□ック機能び、オンに設定されていないか確認してくださ 
し、。オンに設定されている場合は、オフにしてください。 

• A OPEN / CLOSE ボタンを8砂！;(上押すと、ディスクテーブ 
ルを開閉することびでさます。 











表示部に rSND.DEMOJ -本体の■ボタンを己秒間巧し続けてください。ディスクテーブ 

と表示され、本機の操作び ルび自動的に開いてヴウンドデモモードび解除されます。 

でさなし、。 

設定した内容び消えてし • 本体の電源び入っているとさ、強制的に電源コードを抜く、また 
まった。 は停電などび起きると、設定した内容び消えてしまうことびあり 

ます。電源コードは、必ず本体の6 STANDBY / ON 、 または 
U モコンの6電源ボタンを押して、表示窓の [GOOD BYEJ 
表示び消えてから抜いてください。特に他機器の AC アウトレッ 
卜から電源コードを接続しているとさはごを意ください。 


DVD / CD 関係 



ディスクテーブルを閉めて • ディスクをク U —ニングしてください。また、ディスクを正しく 
も自動的に出てさたり、再 セットしてください。 

生でさない。 . U —ジョン NO . の違う DVD ディスクを再生すると r 本機と 


ディスクのリージヨン NO . (地域番号）び違ラので再をでをま 

せん J とテレビ画面に表示されます。 

• ディスクを表裏逆に入れているなら、ディスクを正しくセットし 
て < ださい。 

画面び止まり、操作ボタン~~ • 本体の内部び結露している場合、しばらく放置してください。~~ 

を受け付けない。 . ■ボタンを押してディスクを停止し、►ボタンを巧してちう一度 

再生してください。 


映像び映らない。または白 
黒に表示される。 


DVD の音声や字幕び切り 
換わらない。 


-一度電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。 

-ビデオコードび十分差し込まれているか確認して、しっかりと差 
し込んでください。 

-お手持ちのテレビの取扱説明書を参照して、設定を確認してくだ 
さい。 

• プ□グレッシブ入力に対応していないテレビと D 映像接続して 
いるとさに r プ□グレッシブ J を選択していると、映像び正常に 
出力されません。映像び何ち表示されなくなった場合は付属のビ 
デオコードで接続してから、映像出力ち式を r プ□グレッシブ J 
から r インターレース J に変更してください （34 ページ)。 

-接続しているビデオコードび断線していないか確認してくださ 
し、断線している場合は、ビデオコードを変えて接続してみてく 
ださい。 

-ディスクに複数の字幕や音声び記録されていない可能性びありま 
す。 DVD ディスクのジャケットを確認してください。 

- U モコンの音声ボタンや字幕ボタンで切り換わらない DVD ディ 
スクびあります。そのとさは、 DVD のメニュー画面で切り換え 
て < ださい。 














画面び縦または横に伸びる、 
またはアスペクトび切り換 
わらない。 

-テレビ画面とのアスペクト比の設定び違っています。テレビ画面 
のアスぺクト比の設定をしてください（詳しくは「映像出力」 

(33 ページ）をご覽ください）。 

DVD 映像を VTR に録画し 
たり、 VTR を通して再生す 
ると再生画像び乱れる。 

. 本機はアナ□グコピープ□テクト方式のコピーガードに対応して 
います。ディスクによってはコピー禁止信号び入っているものび 
あり、そのようなディスクを VTR を通して再生したり、 VTR に 
録画して再生するとコピーガードシステムにより正常に再生され 
ません。 

DVD 再生中に画像び乱れ 
る、または暗い。 

. 本機はアナ□グコピープ□テクトち式のコピーガードに対応して 
います。ディスクによってはコピー禁止信号び入っているちのび 
あり、そのようなディスクを再生した場合、テレビによっては一 
部画像に横じまび入るなどの症状び出るものもありますび、故障 
ではありません。 

• ディスクは再生機器の機能に合わせて再生します。これにより、 
再生時に画面びわずかに振動したり暗くなったりすることびある 
かもしれません。これらの問題は、主にディスクとディスクに録 
画された項目の違いのためであって、故障ではありません。 

DVD と CD で音量差を感 
じる。 

• これはディスクの記録ち式の違いによるをのです。故障ではあり 
ません。 

CD - ROM び認識されない。 

• 記録した CD-ROM 1309660フオーマットに準拠している 
ことを確認してください。詳しくは、「ディスクとファイルの互 
換性一覽」 （6 己ページ）で互換性を確認してください。 

本機をビデオ内蔵テレビに 
接続して DVD を再生する 
と映像び乱れる。 

-ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピーガードの働きにより 
正常に再生されないことびあります。詳しくは、お使いのテレビ 
メーカーにお問い合わせください。 

DVD - R 日 M び認識されな 
い。 

• 言己録した DVD - R 日 M び UDF 目 rid 呂 e ( UDF ブ U ッジ）フオー 
マットに準拠していることを確認してください。詳しくは、 
「ディスクとファイルの互換性一覽」 （6 己ページ）で互換性を確 
認してください。 

ファイルびディスクナビ 
ゲーター画面に表示されな 
し、。または正しく表示され 
ない。 

-正しい拡張テでファイル名を付けなければなりません。 MP 3 は 
r . mp 3 」、WMA は r . wma 」、 MPEG -4 AAC は r . m 4 a 」 、 

」 PEG は r . jpgJ など。大文字、ル文きは問いません。詳しくは 
「ディスクとファイルの互換性一覽」 （6 已ページ）をご覽くださ 
い。 

-ファイル名に日本語び含まれていないか確認してくださし、日本 
語の表示には対応していません。 

ファイルび再生でさない。 

• DRM コピープ□テクト（著作権保護）のかかった WMA や 
MPEG -4 AAC のファイルは再生することびできません。これは 
故障ではありません。パソコンなどで CD などの音楽データを取 
り込む場合、設定によっては著作権保護びかかることびありま 
す。 

WMV ファイルび再生でさ 
ない。 

• ビットレートを確認してください。ビットレートは] 92 kbps 

1；(下を推奨します。 
















TUNER 関係 



放送び聞こえない、または-アンテナを正しく接続して、向さや位置を調整してください。 
聞き苦しい。 （詳しくは「システムセットアップガイド」をご覧ください）壁 


などに取り付ける場合は、 AM 放送の受信状態び最ち良い方向を 
見つけ、取り付け位置を決めてください。でさるだけ窓の近くに 
置くなど、場所や向さを変えて受信しやすい状態を探してくださ 
い（「アンテナを接続する」 （38 ページ）をご覽ください)。 

• 付属の FM 簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにし 
ないでピンと張ってください。受信状態の良い方向び決まった 
ら、画びよラやテープで貼り付けます。より良い受信のために 
は、屋外アンテナの使用をお勧めします（「アンテナを接続する」 
(38 ぺージ）をご覽ください)。 

-アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に置いてく 
ださい。また、パソコン、テレビなどからちでさるだけ離してく 
ださい。ノイズの原因となります。 

オートチューニングび機能— • 電波の弱い地域です。オートチューニングは電波の良い放送局の 

しない。 みを検出します。受信感度を上げるには、屋外アンテナを接続し 

て < ださい。 

FM 放送びスてレオなのに . 表示部のモノインジケーター(〇)び点好していないか確認し 

ステレオにならない。 てください。 「 FMMODE 」 の設定び MON 日になっていること 

びあります。 AUT 日にしてくださし、詳しくは、 「 FM 放送の雑 
音を減らす」 （14 ページ）をご覽ください。 


か部機器関係 


デジタル接続されているか確認してください。市販の光ケーブル 
で正しく接続してください（詳しくは「他のオーディオ機器をデ 
ジタル接続する」 （39 ページ）をご覧ください)。 

デジタルチューナー（またはデジタルチューナー内蔵テレビ）の 
音声出力設定で、 MPEG -2 AAC 信号を出力するように設定して 
<ださい。 

放送びマルチチャンネル放送（己.1 ch ) になっているか確認し 
てください。ステレオ放送やモノラル放送のときは、 U スニング 
モードを HHa のモードに切り換えて、マルチチャンネル再生に 
してください（詳しくは「サラウンド再生」 （1 己ページ）をご 
覧ください)。 

接続した外部機器からの音-正しく接続されているか、をう一度確認してください。 

び出ない。 - LINE ボタンを巧して、入力を切り換えてください。 

• 本機び対応していないフォーマットの信号を入力していないか確 
認してください。対応しているフォーマットは MPEG -2 AAC 、 
ドルビーデジタル、 DTS 、 IJ ニア PCM です。 


デジタルチューナーからの 
音び、マルチチヤンネル再 
生にならない。 











デュアルモノ（二力国語） •再生側の機器のデジタル出力設定び、 U ニア PCM に設定されて 
音声を再生しているのに音 いると、デュアルモノ音声にはなりません。ドルビーデジタルや 

声び切り換わらない。 MPEG -2 AAC などで出力してください。 

• アナ□グ接続の時は音声を切り換えることはでさません。再生側 
の機器とデジタル接続してください。 


USB 関係 



USB マスストレージ機器を • 一度電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。 
認識しない。 .USB メモ U —を USB 端テに正しく挿入してください。 


• USB メモ U —のフオーマットは FAT ] 6、 FAT 32 に対応して 
いるかご確認ください。 

• USB 八ブには対応しておりません。 


ファイルびナビゲーター画 
面に表示されない。または 
正しく表示されない。 


ファイルび再生できない。 


-正しい拡張テでファイル名を付けなければなりません。 MP 3 は 
r . mp 3 」、WMA は r . wma 」、 MPEG -4 AAC は r . m 4 a」 、 JPEG 
は r . jpgJ など。大文字、小文字は問いません。詳しくは「ディス 
クとファイルの互換性一覧」 （6 己ページ）をご覧ください。 

• US 目メモ U —のデータにセキュ IJ ティ（暗号化やパスワードで 
の保護）び施されていないか確認してください。 

• USB メモ U —のファイル名に日本語び含まれていないか確認し 
てください。日本語の表示には対応していません。 

• DRM コピープ□テクト（著作権保護）のかかった VVMA や 
MPEG -4 AAC のファイルは再生することびできません。これは 
故障ではありません。パソコンなどで CD などの音楽データを取 
り込む場合、設定によっては著作権保護びかかることびあります。 


HDMI 関係 



接続した HDMI から音声び • HDMI 音声出力設定び [AUDIO ONJ になっているか確認して 
出ない。 ください。詳しくは 「 HDMI 音声出力設定」 （41 ぺージ）をご覧 


<ださい。 


接続した HDMI から映像び 
映らない。 


HDMI カラーを 切り換えた 
とさに、色び正しく映らな 
い。 


-本機は HDMI 機器との接続を目的として設計されています 。 DVI 
機器との接続では正常に映像び出ない可能性びあります。 

-接続した HDMI の入力切り換えを本機に合わせてください。 

-お手持ちの受像機び対応していない画素に切り換えていないか確 
認し、 HDMI 画素数を合わせてください。どラしてを画像び出力 
されない場合は、 「 HDMI 出力設定の初期化」 （4] ページ）を行つ 
てください。画素数の設定び [720 X 480PJ に戻ります。 

. モニターの入力設定を切り換えてください。 

• HDMI カラーを変更前に戻してください。詳しくは 「 HDMI 力 
ラー」 （34 ぺージ）をご覽ください。 















エラーメッセージ 


2CH ONLY 

マルチチャンネル音声を再生中に 2 ch 音声のみ対応の機能を使用す 
ると表示されます。 

96K 

88.2 kHz /96 kHz U ニア PCM 信号を入力しているとさに使用でさ 
ない機能を使用すると表示されます。 

SND.DEMO 

デモモードです。詳しくは「故障かな？と思ったら」 （4 目ページ）の 
「すべてに共通」をご覽ください。 

NOISY 

サラウンドの自動設定 （ MCACC ) で、部屋の騒音び大さいとさに表 
示されます。 

ERR MIC 

サラウンドの自動設定 （ MCACC ) で、 MCACC セットアップ用マイ 
クび接続されていないか正しく接続されていないとさに表示されま 
す。 

ERR SP 

サラウンドの自動設定 （ MCACC ) で、スピーカーび接続されていな 
いか正しく接続されていないとさに表示されます。 

MUTING 

消音中 （消音ボタン） に使用でさない機能を使用すると表示されま 
す。 

STEREO 

ラジオを聞いているとさに、使用でさない機能を使用すると表示され 
ます。 

TRAYLOCK 

ディスクテーブルび□ックされています。詳しくは「故障かな？と 
思ったら」 （46 ページ）の「すべてに共通」をご覽ください。 

KEYLOCK 

ボタン操作び□ックされています。詳しくは「キー□ック機能」 （4 己 
ページ）をご覽ください。 

PHONESIN 

へッドホンを挿入しているとさに、使用でさない機能を使用すると表 
示されます。 

USB ERR 

「 US 目メモ U —を再生する」 （28 ページ）の「重要」をご覧くださ 
い。 

EEP ERR 

故障の可能性びあります。お買い上げの販売店またはお近くのヴービ 
スステーシヨンにお問い合わせください。 

EXIT 

メニュー画面表示中に禁止されている信号び入力されたとさや、へッ 
ドホンび挿入されたとさに表示され、通常表示に戻ります。 

HDMI ERR 

「故障かな？と思ったら」（己]ページ）の 「 HDMI 関係」または 
「 HDMI 出力設定の初期化」 （41 ページ）をご覧ください。 

W.STEREO 

ワイヤレスモードびに TEREO 」 に設定されています。詳しくは 
「故障かな？と思ったら」 （46 ページ）の「すべてに共通」をご覽く 
ださい。 





















〔その他 


保証期間はご購入曰か 61 年間です。 


• お名前 
• お電話番号 

• 製品名 ： DVD 5.1 ch サラウンドシステム 
• 型番： HTZ -373 DV 
• お買い上げ曰 


補修用性能部品の保有期間 

当社は、この製品の補修用性能部品を製造巧ち 
切り後8年間保有しています。性能部品とはそ 
の製品の機能を維持するために必要な部品です。 

修理に関するご質問、ご相談 

お買い巧めの販売店へご相談-ご依頼ください。 

修理を依頼されるとを 

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな？ 
と思ったら」の項目をご確認ください。それでを 
異常のあるとさは、必ず電源プラグを抜いてから、 
販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈 
答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼 
びでさない場合は、裏表紙の「ご相談窓口のご案 
内•修理窓□のご案内」をご覽になり、修理受付 
センターにご相談ください。 


-故障または異常の内容（でさるだけ詳しく） 
-訪問ご希望曰 

-ご自宅までの道順と目標（建物や公園など） 

■ 保証期間中は： 

修理に際しては、保証書をご提示ください。保 
証書に記載されている弊社の保証規定に基づさ 
修理いたします。 

■ 保証期間が週ぎているとまは： 

修理すれば使用でさる製品については、ご希望 
により有料で修理いたします。 


本機では、画面表示に NEC のフォント 
FFontAvenueJ を使用しています。 
FontAvenue は NEC の登録商標です。 


愛情点巧 


り 


長年ご使用の AV 機器の点検を！ 


このような症！犬は 
ありませんか 


• 電源コードや電源プラグ 
が異常に熱くなる。 

• 電源コードにさけめやひ 
び割れがある。 

• 電源が入ったり切れたり 
する。 

•本体か5異常な音、熱、 
臭いがずる。 


ご使用 
中止 


故障や事故防止のため、すぐ 
に電源を切り、電源プラグを 
コンセントか目抜き、必ず販 
売店にご相談ください。 


■ 連絡していただをたい内容 

保証とアフターサービス . ご住所 


記/だ 
のさく 
どだて 
なたし 
J い管 
曰て保 
入つに 
購取切 
.け大 
名受、 
店らえ 
売かラ 
販店の 
1 r 売み 
獄ず販読 
那必てお 
S 、めく 
目■はかよ 
M 書確を〇 
部証を{谷い 
巧保入内さ 


K026_A_Ja 



















サービスステーション u スト 


サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。（ミ中縄県のちはミ中縄サービスステーション） 

また、認定店は不在の場合をございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。 


•北海道地区 

☆札幌サービスセンター 
旭川サービス認定店 
帯広サービス認定店 
函館サービス認定店 


受付月〜金日:30〜18:00 (± ■曰■祝-弊社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜わ受付日:30〜12:00、 ] 3:00〜18:00 (弊社休業日は除く） 
FAX 01 1-61 1-5694 〒〇目 4-0822 札幌市中央区化 2 条西 20-1-3 クワヴワビル 
FAX 0] 巨 6 -已已 -7207 〒 070-0831 旭 J II 市旭田: H 条]了目 438-89 
FAX 0] 已已 -23-77 已 7 干 080-001 已帯広市西已条南 28 了 g 1 -] 

FAX 0138-40-6473 干 04]-08 11 函館市富岡町 2-18-7 


受付月〜金9:30〜18:00 (± ■曰■祝.弊社休業曰は除く） 


☆仙台サービスセンター 

FAX 

022-37 己- 4996 

☆拠点は、±曜わミ 

〒日 81-3]21 

封寸 9:30 〜 12:00、 13:00-18:00 (弊社休業日は除く） 

仙台市泉区上谷刈 6-10-2 日 

山形サービス認定店 

FAX 

023 -巨 1 已 -1627 

干 990-0023 

山形巿お波 1-8- 17 

郡山サービス認定店 

FAX 

024 -白 91-74 目巨 

干 9 色 3-88 巨 1 

郡山巿鶴見坦 1-9-2 已クレールアヴエニュー伊藤第 2 ビル 1 F D 号 

盛岡サービス認定店 

FAX 

0] 9 -巨已 9- 189 己 

干 020 -00 己 1 

盛岡巿下太田下川原 1 已 3-] 

青森サービス認定店 

FAX 

0] 7-73 曰- 2438 

干 030 -0821 

青森巿勝田 2- 16- 10 

八戸サービス認定店 

FAX 

0] 78-44-3351 

干 031 -0802 

八戸市ル中野 3-16-8 

秋田サービス認定店 

FAX 

0] 8-8 巨 9-7401 

干 010 -0802 

秋田市が旭川字梶の目 34 己-] 


参ま京都内 受付月〜± 9:30〜 1S:00 ( 曰•祝•弊社休業曰は除く） 

世田谷ヴービスステーシヨン FAX 03-341 日- 4234 干 1 已己 -0032 世田谷区代沢 4-2 已 -9 

北東京ヴービスステーシヨン FAX 03-3944-7800 干 1 70-0002 豊島区巣鴨 1-9-4 第兰义保ビル 1F 

多摩ヴービスステーシヨン FAX 042 -已 24 -已 947 干 1 90-0003 立…巿栄町 4-18-1 エクセル立川 1 F 


♦関東*甲信越地区 


☆千葉サービスセンター 

FAX 

043 -207-2 已已己 

松戸サービス認定店 

FAX 

047 -340- 已〇已 2 

水戸サービス認定店 

FAX 

029 -248-1306 

つ<ばサービス認定店 

FAX 

0298 -已 8-13 巨 9 

☆埼玉サービスセンター 

FAX 

048 -6 己]- 8030 

川越サービス認定店 

FAX 

049 -233 -巨已 8] 

宇都宮サービス認定店 

FAX 

028 -6 已 7 -已 882 

群馬サービス認定店 

FAX 

0270 -22- 18 已 9 

新潟サービス認定店 

FAX 

02 已 -374 -已 7 已巨 

佐渡サービス指定店横山電機商会 

FAX 

02 已 9 -巨 3-3400 

☆巧奈川サービスセンター 

FAX 

04 已 -943-3788 

横ミ兵サービス認定店 

FAX 

04 己- 348-8 巨巨] 

巧奈川西サービス認定店 

FAX 

046 -23 り 20 白 

兰宅島サービス指定店勝見電機 

FAX 

04994- 巨- 124 巨 

松本サービス認定店 

FAX 

02 巨 3-48-0 已 7 已 

長野サービス認定店 

FAX 

026 -229 -已 2 已〇 

甲府サービス認定店 

FAX 

〇已己- 228-8003 


受付ち〜金 9:30-18:00 (± .曰■祝-弊社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜ち受付9:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く） 

干 263-0014 千葉市稲毛区作草部町 1 369-1 椎の実ノ\イツ 1 F 
干 270-002] 松戸市ル金原 4-9-23 
干 3 ] 0-0844 水戸市住吉町 307 -4 
干 30 己- 004 已つ < ば市梅園 2-2 -巨 
干 33 1-08 12 さいたま巿化区宮原町 1-310-1 
干 3 已 0-0804 JI 陋市下広谷 1 128-1 1 
干 32 1-0 日 12 宇都宜市石井町 3373-] 

干 372-080] 伊勢崎市宮子町 1 191-17 パサージュ 808 伊勢崎] 01 号 
干 9 已 0-0 日 82 新潟市中央区堀之内南 1 -20-1 1 
干 9 已 2- 1209 佐渡市金井町千種 11 已 8- 1 

干 224-0037 横お市都筑区茅ヶ崎南 2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎 
干 240 -0043 横お市保±ヶ谷区坂本町 2 已〇 
干 243-0422 海を名市中新田 4- 10 -已 3 中山ビル 1F 
干100 -121] 兰宅村大字坪田 

干 390 -08 已 2 松本市大字島立 180 -日パイオニア松本拠点 1F 
干 380-0935 長野市中御所 1 -24 
干 400 -003 己甲府市飯田 4-9- 14 


•中部地区 

☆名ち屋 サービス センター 
岡崎 サービス 認定店 
津 サービス 認定店 
岐阜 サービス 認定店 
静岡 サービス 認定店 
沼ま サービス 認定店 
浜松 サービス 認定店 
金沢 サービス 認定店 
富山 サービス 認定店 
福井 サービス 認定店 


受付月〜金9:30〜18:00 (± •曰•祝-弊社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜も受付9:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く） 
FAX 0 己 2 -已 32- 1148 干 4 已！ -0063 名ち屋市西区}甲切 2-8- 18 
FAX 0564-33-7080 干 444-093] 岡崎市大和町字荒田 36-1 大和ビレッジ目-] 
FAX 059-213-6712 〒己] 4-082] 津市垂水已 22 -已 
FAX 〇已 8-274 -己 2 已 6 〒已〇 0-83 已日岐阜市六条江東 1-1-3 
FAX 〇已 4-23 日- 40 目 3 干 422-8034 静岡市駿巧区高松り 7-1 7 
FAX 0 己巳- 9 巨 7-84 已已干 4] 0-087 巨ミ召津市 j ヒ今沢] 2-7 

FAX 〇已 3-422-140] 干 43 己- 0042 お松市東区擦ヶ瀬町 41 已ビラモデルナ已号 
FAX 076 -240-0 已已〇 干 920 -03 日 2 金ミ尺市ち府 3-60-1K2 ビ J レ 1F 
FAX 076 -42 已 -30 吕 7 干 93 白- 821 ] 實山市こ□田了] -7-1 
FAX 077 日- 27- 1768 干 9] 0-000] 福井市大願寺 3 -已 -9 















〔その他 


•関西地区 


☆大阪サービスセンター 

FAX 

0 巨-巨 310-9] 20 

大阪南サービス認定店 

FAX 

0722-7 已 -2 巨 2 己 

巧戸サービス認定店 

FAX 

078-2 巨已 -0832 

姫路サービス認定店 

FAX 

0792- 己]- 2 巨己白 

和歌山サービス認定店 

FAX 

0734-4 巨- 302 巨 

京都サービス認定店 

FAX 

07 已 -3 已 2-2 已 88 

ま良サービス認定店 

FAX 

0742 -3 己- 8713 

福巧山サービス認定店 

FAX 

0773-24 -已 37 已 


受付月〜金江30〜18:00吐■曰■祝-弊社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜も受付9:30〜12:00、1式00〜18:00 [弊社休業日は除く） 

〒己巨 4-00 己 2 吹田市広泛田 J 已- 8 

〒已 93-8322 ±巧市西区ま义野町 1-8-1 己□-ズマンション] F 
〒目己 1-0093 巧戸市中央区二宮町 1T 目 10-1 □—レル H 宜ノースアベニュー 1F 
〒巨 71 -0224 姫路市別所町佐± 1-126 
干 64 1-0021 和歌山市和歌浦ま 3-1-2 已 

干 600 -8322 京都市下京区西洞院通五条ま南角ル柳巧已 13-2 五条义 f 呆田ビル 1F 

干 630-8] 32 奈良市大森西町 2 1-2 日 

〒己 20-00 已巳福知山市搞尾新町 2-74 カマ八チマンション 


♦中国.四国地区 


☆広島サービスセンター 

FAX 

082-248-9939 

岡山サービス認定店 

FAX 

086-244-8748 

ネ公江サービス認定店 

FAX 

08 己 2-22-7779 

福山サービス認定店 

FAX 

0849-3]-2791 

鳥取サービス認定店 

FAX 

08 己 7-28-8011 

徳山サービス認定店 

FAX 

0834 -33 - 已 7 已吕 

高松サービスステーション 

FAX 

087-8 巨 ]-4841 

徳島サービス認定店 

FAX 

088-669-6076 

高巧サービス認定店 

FAX 

088-802-3321 

ネ公山サービス認定店 

FAX 

089-91 1-5608 


受付月〜金 9:30-18:00 (± ■曰■祝-弊社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜ち受付9:30〜12:00、 13:00-18:00 (弊社休業日は除く） 

干 730 -0041 広島市中区ル町 2-30 第二有楽ビル 1F 

干 700 -097 巳岡山市今 8-1 已 -21 

干 690 -00 17 松江市西ま田 4 -巳 -40 (有）テクピット内 

干 720-08 1 日福山市野上町 3- 1 2-9 

〒巨 80-0934 鳥取市徳尾 422-2 

干 74 已 -0006 周南市巧富町 3-1] 森広事務所 1F 

干 760-0078 高松市今里町 1-16-1 

干 770-8023 徳島市勝占町中須 92- 1 大松ジョ U 力地下 1 階 103 号 
干 780-00 己 1 高知市愛ち町 3-12- 13 晃栄ビル 1 F 
干 79 1-80 13 松山市山越 5-12-8 


>九州地区 


☆福岡サービスセンター 

FAX 

092-412-7460 

化九州サービス認定店 

FAX 

093 -94]-83 己 4 

博多サービス認定店 

FAX 

092-461-1643 

長崎サービス認定店 

FAX 

09 已 -849-4 日 0 己 

熊本サービス認定店 

FAX 

09 白- 33]-3323 

大分サービス認定店 

FAX 

097- 已已] -2049 

鹿児島サービス認定店 

FAX 

099-201-3803 

宮崎サービス認定店 

FAX 

098 已-吕 7-3] 3 色 


受付月〜金日:30〜18:00 (± •曰•祝-弊社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜わ受付日:30〜1吕:00、 13:00-18:00 (弊社休業曰は除く） 

干 81 2-0016 福岡市博を区博务駅南 2- 1 2-3 
干 802-0044 化九州市ル倉化区熊本] T 目 9-4 植田ビル 1F 
干 81 2-0006 福岡市博を区上牟田 2 -日 -7 
干 8 巳 2-8]4 巳長崎市昭和 1T 目 12-10 ク U スタル八イツ平野 
干 8 日 2-09 18 熊本市巧立已 T 目 14-1 7 
干 870 -0921 大分市巧原 3-23-1 巳日商ビル 10] 

干 890 -004 日鹿児島市西田 3-8-24 サニーサイド 21 1F 
干 880-08 吕 1 宮崎市浮城町 98-1 


>沖縄県 

ホ縄 サービスステーション 


TEL 098-879-19] 0 
FAX 098-879-1 3 己 2 


受付月〜金江3□〜18:00 (± •曰•祝-弊社休業日は除く） 

干 901 -21 13 浦添市大平 2-2 -巨ひろえ八イツ]〇吕 


平成20年2月現在 


記載内容は、予告なく変更させていただくことびありますので予めご了をください。 













入カコ-ド 


言語コード表 

言語名（言語コード) 

Japanese (ja), 1001 
English (en), 0514 
French か)，0618 
German (de), 0405 
Italian (it), 0920 
Spanish (es), 0519 
Dutch (nl), 1412 
Russian (m), 1821 
Chinese (zh), 2608 
Korean (ko), 1115 
Greek (el), 0512 
Afar (aa), 0101 
Abkhazian (ab), 0102 
Afrikaans (af), 0106 
Amharic (am), 0113 
Arabic (ar), 0118 
Assamese (as), 0119 
Aymara (ay), 0125 
Azerbaijani (az), 0126 
Bashkir (ba), 0201 
Byelorussian (be), 0205 
Bulgarian (bg), 0207 
Bihari (bh), 0208 
Bislama (bi), 0209 
Bengali (bn), 0214 
Tibetan (bo), 0215 
Breton (br), 0218 
Catalan (ca), 0301 
Corsican (co), 0315 
Czech (cs), 0319 
Welsh (cy), 0325 
Danish (da), 0401 
巨 hu ね ni(dz),0426 
Esperanto (eo), 0515 


Estonian (et), 0520 
Basque (eu), 0521 
Persian (fa), 0601 
Finnish (fi), 0609 
Fiji (fj), 0610 
Faroese (fo), 0615 
Frisian (fy), 0625 
Irish (ga), 0701 
Scots-Gaelic (gd), 0704 
Galician (gl), 0712 
Guarani (gn), 0714 
Gujarati (gu), 0721 
Hausa (ha), 0801 
Hindi (hi), 0809 
Croatian (hr)， 0818 
Hungarian (hu), 0821 
Armenian (hy),0825 
Interlingua (ia), 0901 
Interlingue (ie), 0905 
lnupiak(ik),0911 
Indonesian (in), 0914 
Icelandic (is), 0919 
Hebrew (iw), 0923 
Yiddish (ji), 1009 
Javanese (jw), 1023 
Georgian (ka), 1101 
Kazakh (kk), 1111 
Greenlandic (kl), 1112 
Cambodian (km), 1113 
Kannada (kn), 1114 
Kashmiri (ks), 1119 
Kurdish (ku), 1121 
Kirghiz (ky), 1125 
Latin (la), 1201 


Ungala (In), 1214 
Laothian (lo), 1215 
Lithuanian (It), 1220 
Latvian (Iv), 1222 
Malagasy (mg), 1307 
Maori (mi), 1309 
Macedonian (mk), 1311 
Malayalam (ml), 1312 
Mongolian (mn), 1314 
Moldavian (mo), 1315 
Marathi (mr), 1318 
Malay (ms), 1319 
Maltese (mt), 1320 
Burmese (my), 1325 
Nauru (na), 1401 
Nepali (ne), 1405 
Norwegian (no), 1415 
Occitan (oc), 1503 
Oromo (om), 1513 
Oriya (or), 1518 
Panjabi (pa), 1601 
Polish (pi), 1612 
Pashto, Pushto (ps), 1619 
Portuguese (pt), 1620 
Quechua (qu), 1721 
Rhae わ- Romance (rm), 
1813 

Kirundi (m), 1814 
Romanian (ro), 1815 
Kinyarwanda (rw), 1823 
Sanskrit (sa), 1901 
Sindhi (sd), 1904 
Sangho (sg), 1907 
Serbo-Croatian (sh), 1908 
Sinhalese (si), 1909 


Slovak (sk), 1911 
Slovenian (si), 1912 
Samoan (sm), 1913 
Shona (sn), 1914 
Somali (so), 1915 
Albanian (sq), 1917 
Serbian (sr), 1918 
Si swat i (ss), 1919 
Sesotho (st), 1920 
Sundanese (su), 1921 
Swedish (sv), 1922 
Swahili (sw), 1923 
Tamil (ね)，2001 
Telugu (te), 2005 
Tajik (tg), 2007 
Thai (th), 2008 
Tigrinya (ti), 2009 
Turkmen け k), 2011 
Tagalog (±1),2012 
Setswana け n), 2014 
Tonga (to), 2015 
Turkish (が， 2018 
Tsonga (ts), 2019 
Tatar (tt), 2020 
Twi (tw), 2023 
Ukrainian (uk), 2111 
Urdu (u「)，2118 
Uzbek (uz), 2126 
Vietnamese (vi), 2209 
Volapuk ( VO ), 2215 
Wolof (wo), 2315 
Xhosa (xh), 2408 
Yoruba (yo),2515 
Zulu (zu), 2621 


国/地区コード表 

国名/地区名，入カコード，国/地区コード 


アメリカ，21 19. US 
アルゼンチン， 0118. ar 
イギリス，0702 . gb 
イタ U ア，0920, it 
インド，0914 . in 
インドネシア，0904 . id 
オーストラ U ア，0121 .au 
才ーストリア，0120 . at 
オランダ，1412, nl 
カナダ，0301 .ca 
韓国，111 8. kr 
シンガポール，1907 . S 旨 


スイス，030呂 .ch 
スウェーデン， 1905 .se 
スペイン， 0519 .es 
タイ，200呂 .th 
台湾，2023 .tw 
中国，0314 . cn 
チリ，0312 .cl 
デンマーク，041 l.dk 
ドイツ， 0405 .de 
日本， 1016 .jp 
ニュージーランド， 1426. nz 
ノルウ X— ， 1415. no 


パキスタン，161 l.pk 
フィリピン，1目0目 . ph 
フィンランド，0目 09 .fi 
ブラジル，0218.か 
フランス，0目 18 .fr 
ベルギー，020己 be 
ポルトガル， 1620 .pt 
香港，081 l.hk 
マレーシア ， 132己 . my 
メキシコ， 1324. mx 
□シア，1目 21 .ru 








〔その他 


仕様 

DVD/CD レシーパー部 （ XV - DV 373) 

■ アンプ部 

実用最大出力 ( JEITA ) 

フ□ント、センター、サラウンド 

(1 kHz 、 ]0 %、4 〇) . 60 W/CH 

サブウーファー (1 日日 Hz 、 1日〇/〇、 40) 
. 60 W 

■ DVD 部（音声） 

ワウ. フラッター . 測定限界似下 

(±0.001 % W . PEAK ) 

■ DVD 部（映像） 

映像出力 

出カレベル . 1 Vp-p (7 已〇負荷時、同期負） 

出力端子 . RCA 端テ 

D 1/ D 2 映像出力 （ Y 、 CB / PB 、 CR / PR ) 

映像丫出カレベル . 1 Vp-p (7 已〇) 

日央像 C 目 / P 目、 CR / PR 出カレべ J レ 

.0.7 Vp-p (7 已〇) 

出力端子 . D 端子 

HDMI 出力 

出力端子 . 19ピン 

■ チューナー部 

FM チューナー部 

受信周波数 . 76.0 MHz 〜 90.0 MHz 

アンテナ . 75 Q 不平衡型 

AM チューナー部 

受信周波数 . 已22 kHz 〜1629 kHz 

アンテナ . ループアンテナ 

■ 電源 部 

電源電圧 . AC ] 日0 V 、己日 Hz /60 Hz 

消費電力 . SOW 

スタンバイ消費電力 . 日.2已 W 

■その他 

外形寸法 . 420 mm x 60 mm x 33 已 mm 

(幅 ） X (高さ ） X (奥行） 

暫量 2マ kg 

許容動作温度 . +日む〜+ 3己む 

許容動作湿度 ........ 5 %〜8已％(結露のないこと） 


スピーカーシステム部 （ S - DV 373) 
■ フ□ント/サラウンドスピーカー 


型式 . 密閉式ブックシェルフ型 

防磁設計 （ J 曰 TA ) 
使用スピーカー.…フルレンジ 6.6 cm (コーン型） 

インピーダンス . 4 0 

再生周波数帯域 . 82 Hz 〜20 000 Hz 

最大入力 . 60 W ( J 曰 TA ) 

外形寸法 . 96 mm x 96 mm x 96 mm 

(幅 ） X (高さ ） X (奥行) 
質量 . 日.44 kg 

■ センタースピーカー 

型式 . 密閉式ブックシェルフ型 

防磁設計 （ J 曰 TA ) 
使用スピーカー.…フルレンジ 6.6 cm (コーン型） 

インピーダンス . 8 0 

再生周波数帯域 . 82 Hz 〜20 000 Hz 

最大入力 . 30 W ( J 曰 TA ) 

外形寸法 . 96 mm x 96 mm x 96 mm 

(幅 ） X (局さ ） X (奥わ) 
質量 . 日. 44 k 呂 

■ サブウーファー 

型式 . バスレフ式フ□ア型 

使用スピーカー ..... ウーファー] 6 cm (コーン型） 

インピーダンス . 4 0 

再生周波数帯域 . 34 Hz 〜] 200 Hz 

最大入力 . 60 W ( J 曰 TA ) 

外形寸法 . 216 mm X 391 mm x 393 mm 

(幅 ） X (高さ ） X (奥行) 
質量 . 曰.日 k 呂 











































付属品 


■ スピーカー部 

スピーカーコード 

(4 m / フ□ントスピーカー用） . 

(4 m / センタースピーカー用） . 

(10 m /サラウンドスピーカー用） . 

(4 m / サブウーファー用） . 

ブラケット . 

壁掛け用ブラケット . 

ネジ（ブラケット、壁掛け用ブラケット共用) 
滑り止めパッド（ル） 

滑り止めパッド（大） 


-仕様および外観は改良のため予告な<変更 
することびあります。 


本機は一般家庭用機器として作られたちので 
す。一般家庭用！;(外（たとえば飲食店等での 
営業用の長時間使用、車両、船舶への搭載使 
用）で使用し、故障した場合は、保証期間内 
でも有償修理を承ります。 


DRM ( Di 呂 ital Rights Mana 呂 ement ) コ 
ピープ□テクトは著作権保護のための技術で、 
違法な複製を防止するため録音時に使用した 
PC などの機器外での再生を制限する機能で 
す。詳しくは、録音に使用した機器-アプ U 
ケーシヨンの取扱説明書やヘルプなどをご覧 
<ださい。 


■ DVD / CD レシーパー部 

U モコン . 1 

AM ループアンテナ . 1 

FM 簡易アンテナ . 1 

ビデオコード (1.5 m ). 1 

単3形乾電池※ ( AA / R 6) ※動作確認用 . 2 

MCACC セットアップ用マイク . 1 

電源〕ード . 1 

保証» . 1 

取扱説明書 
本編（本書） 

システムセットアップガイド 


212126884 
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ちを上のご注意 

ご使用の前にこの「安全上のごミち意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 


この取扱説明書および製品への表示は、製品をま全に 
正しくお使いいただを、あなたや他の人々へのを害や 
財産への損害を未然に防止ずるために、いろいろな絵 
表示をしていまず。その表示と意味は次のようになつ 
ていまず。内容をよく理解してか5本文をお読みくだ 
さい。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 
t または重傷を負う可能性び想定される内容を示してい 
ます。 


A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び 
損害を負ラ可能性び想定される内容および物的損害の 
みの発生び想定される内容を示していまず。 


給表示の例 

A A 記号はミち意(警告を含む）しなければ 
ならない内容であることを示していま 

図の中に具体的なミ主意内容(左図の場合は 
感電ミち意)び描かれていまず。 

0記号は禁止(やってはいけないこと） 
を示していまず。 

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図 
の場合は分解禁止)び描かれていまず。 

参記号は行動を強制したり指示する内容 
を示しています。 

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は 
電源プラグをコンセントか5巧け)び描か 
れています。 




A 警告 


異常時の処置 

• 万一煙び出ている、変なにおいや音びするな 
どの異常状態のまま使用すると火災-感電の 
原因となります。すぐに機器本体の電源ス 
イッチを切り、必ず電源プラグをコンセント 
から抜いてください。煙び出なくなるのを確 
認して販売店に修理をご依頼ください。お客 
様による修理は危険ですから絶対おやめくだ 
さい。 

• 万一内部に水や異物等び入った場合は、まず 
機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグ 
をコンセントから抜いて販売店にご連絡くだ 
さい。そのまま使用すると火災-感電の原因 
となります。 

• 万一本機を落としたり、カバーを破損した場 
合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源 
— ^ プラグを]ンセントか5抜いて販売店にご連 

絡ください。そのまま使用すると火災•感電 
の原因となります。 



• 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや 
金属物び付着している場合は、電源プラグ 
を抜いてから乾いた巧で取り除いてくださ 
し、。そのまま使用すると乂災•感電の原因 
となります。 


電源コードの上に重い物をのせたり、コー 
ドび本機の下敷さにならないよラにしてく 
ださい。また、電源コードび引っ張られな 
いよラにしてください。コードび傷つい 
て、乂災-感電の原因となります。コード 
の上を敷物などで覆ラことにより、それに 
気付かず、重い物をのせてしまうことびあ 
0ます。 

放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔 
をとり、またラックに入れる時はすき間をあ 
けてください。また、次のような使い方で通 
風孔をふさびないでください。内部に熱びこ 
もり、乂災の原因となることびあります。 

^あおむけや横倒し、逆さまにする。 

一押し入れなど、風通しの悪い狭いところに 
押し込む。 

-► じゅラたんやふとんの上に置く。 

^テーブルク□スなどをかける。 

付属の電源コードはこの機器のみで使用す 
ることを目的とした専用部品です。他の電気 
製品ではご使用になれません。他の電気製品 
で使用した場合、発熱により乂災 • 感電の原 
因となることびあります。また電源コードは 
本製品に付属のちの！;(外は使用しないでく 
ださい。他の電源コードを使用した場合、こ 
の機器の本来の性能び出ないことや、電流容 
量不足による発熱から乂災•感電の原因とな 
ることびあ0ます。 















電源コードを傷つけたり、加工したり、無 
理に曲げたり、ねじったり、引っ張った 
り、加熱したりしないでください。コード 
び破損して乂災-感電の原因となります。 
コードび傷んだら（お線の露出、断線な 
ど)、販売店に交換をご依頼ください。 


A ミ主意 


〇 
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Q 
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異常時I 

0- 
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0 

€ 

0 
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電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差 
し込んで<ださい。差し込みび不完全ですと発 
熱したり、ほこりび付着して乂災の原因となる 
ことびあります。また、電源プラグの刃に触れ 
ると感電することびあります。 

電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみ 
びあるコンセントに接続しないでください。 
発熱して乂災の原因となることびあります。 
販売店や電気工事店にコンセントの交換を依 
頼してください。 

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な 
場所に置かないでください。落ちたり、倒れた 
りしてけびの原因となることびあります。 

本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あ 
るいはほこりの多い場所に置かないでくださ 
しん乂災•感電の原因となることびあります。 
テレビ、才ーディオ機器、スピーカー等に機器 
を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説 
明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接 
続してください。また、接続は指定のコードを 
使用してください。 

の処置 

本機の上にテレビを置かないでください。 
放熱や通風び妨げられて、乂災や故障の原 
因となることびあります。（取扱説明書でテ 
レビの設置を認めている機器は除きます。） 

電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ 
張らないでください。コードび傷つさ乂 
災-感電の原因となることびあります。必 
ずプラグを持って抜いてください。 

電源コードを熱器具に近づけないでくださ 
し、]-ドの被ふくび溶けて、乂災•感電の原 
因となることびあります。 

移動させる場合は、電源スイツチを切り必ず 
電源プラグをコンセントから抜さ、外部の接 
続コードを外してから、行ってくださし、。 
コードび傷つさ乂災•感電の原因となること 
びあります。 

本機の上にテレビやオーディオ機器を載せ 
たまま移動しないで<ださい。倒れたり、 
落下してけびの原因となることびありま 
す。重い場合は、持ち運びは2人!;(上で 
行ってください。 

窓を閉め切った自動車の中や直射曰光び当 
たる場所など異常に温度び高くなる場所に 
放置しないでください。乂災の原因となる 
ことびあります。 


本機の上に乂びついたろラそくなどの裸乂 
を置かないでください。乂災の原因となりま 
す。 


この機器に水び入ったり、めらさないよう 
にごミち意ください。乂災 • 感電の原因となり 
ます。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特 
にごを意ください。 

風呂場、シャワー室等では使用しないでくだ 
さい。乂災•感電の原因となります。 

表示された霞原電圧(交流100ボルト己0 Hz/ 
60 Hz) じ(外の電圧で使用しないでください。 
乂災•感電の原因となります。 

この機器を使用でさるのは日本国内のみで 
す。船舶などの直流 (DC) 電源には接続しな 
いでください。乂災の原因となります。 
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使用方法 


0 «ディスクを使用する機器の場合、ひび割 
れ、変形、または接着剤などで補修した 
ディスクは使用しないでください。ディス 
クは機器内で高速回転しますので、飛び 
散ってけびの原因となることびあります。 
レーヴーを使用している機器では、レー 
ヴー光源をのぞさこまないでください。 
レーヴー光び目に当たると視力障害を起こ 
すことびあります。 

長時間音び歪んだ状態で使わないでくださ 
し、スピーカーび発熱し、乂災の原因とな 
ることびあります。 

本機に乗ったり、ぶら下びったりしないで 
ください。特にお子様はごを意ください。 
倒れたり、壊れたりしてけびの原因になる 
ことびあります。 


造 


お子様びカセツトテースディスク挿入□に、 
手を入れないよラにごミち意ください。けびの 
原因になることびあります。 


へッドホンをご使用になる時は、音量を上 
げすざないよラにごを意ください。ちを刺 
激するよラな大さな音量で長時間続けて聞 
くと、聴力に悪い影響を与えることびあり 


ます。 


0 ^ • 旅行などで長期間ご使用にならない時は、 
安全のため必ず電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。 



指定じ(がの電池は使用しないでください。ま 
た、新しい電池とちい電池を混ぜて使用しな 
いでください。電池の破裂、液をれにより、 
火災-けびや周囲をミち損する原因となること 
びあ0ます。 

電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラ 
ス (+) マイナス(一)の向さ)にを意し、表示ど 
おりに入れてください。間違えると電池の破 
裂、液もれにより、乂災•けびや周囲をミち損 
する原因となることびあります。 

© • 長時間使用しない時は、電池を取り出してお 
いてください。電池から液びをれて乂災、け 
び、周囲をミち損する原因となることびありま 
す。をし液びをれた場合は、電池ケースにつ 
いた液をよくおさ取ってから新しい電池を入 
れてください。また万一、をれた液び身体に 
ついた時は、水でよく洗い流してください。 

電池は加熱したり分解したり、乂や水の中に 
入れないでください。電池の破裂、液ちれに 
より、义災、けびの原因となることびありま 
す。 

保守•点検 

A m 己年に一度<らいは内部の掃除を販売店な 
どにご相談ください。内部にほこりびた 
まったまま、長い間掃除をしないと乂災や 
故障の原因となることびあります。特に湿 
気の多くなる梅雨期の前に行ラとより効果 
的です。なお掃除費用については販売店な 
どにご相談ください。 

• お手入れの際は安全のために電源プラグを 
]ンセントから抜いて行〇てくださし、。 



Ja 







使用上のご注意 


注意 


この製品は J に C 目日日2規格の基で評価されたク 
ラス]レーヴ製品ですび、内部にはクラス1のレ 
ベルを超える危険なレーヴ放射びあります。 

分解や改造などは絶対に行わないでください。 


危険なレーヴ放射に接する恐れのある部分には、 
し U 下のを意文表示びあります。 



クラス1 
レーザ 製品 


D3-7-12-5-5_Ja 


設置ずる場所 

-組み合わせて使用するテレビやステレオシ 
ステムの近くの安定した場所を選んでくだ 
さい。 

• テレビや カラーモニターの 上に本機を設置 
しないで<ださい。カセットデッキなど、 
磁気の影響を受けやすい機器とは離して設 
置してください。 


A \ 注意 

本機を設置する場合には、壁から]日 cmiU 上の間 
隔をおいてください。また、放熱をよくするため 
に、他の機器との間は少し離して設置してくださ 
い。ラックなどに入れるときには、本機の天面か 
610 cm し U 上、背面から] 0 cm し U 上、側面から 
10 cm し U 上のすさまをあけてください。内部に熱 
びこもり、乂災の原因となることびあります。 


次のよラな場所は避けてください 

-直射日光のあたる所 
• 湿気の多い所や風通しの悪い所 
-極端に暑い所や寒い所 
• 振動のある所 
• ホコ U の多い所 

-油煙、蒸気、熱びあたる所（台所など) 


本機の使用環境温度範囲は已で〜3己で、使 
用環境湿度は8已％1ソ下(通風孔び妨げられて 
いないこと)です。 

風通しの悪い所や湿度び高すざる場所、直射 
日光（または人工の強い光）の当たる場所に 
設置しないでください。 

D3-4-2-1-7c_Ja 


上に物をのせない 

本機の上に物をのせないでください。 


熱を受けないよラに 

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にの 
せないでください。ラックに入れる場合はアン 
プや他のオーディオ機器から出る熱を避けるた 
め、アンプよりでさるだけ下の棚に入れて<だ 
さい。 
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本機を使わないとまは電源を切る 

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入 
れたままテレビをつけると画面にしま模様び出 
る場合びありますび、本機やテレビの故障では 
ありません。このよラな場合は本機の電源を 
切ってください。ラジオの音声の場合ち同様に 
ノイズび入ることびあります。 

本機を巧動する場合 

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出 
しディスクテーブルを閉じてください。さらに 
本体の6 STANDBY / ON ( または U モコンの 
6電源ボタン） を押し、表示窓の [GOOD 
BYEJ 表示び消えてから電源コードを抜いてく 
ださい cJ ディスクを内部に入れたまま移動する 
と、故障の原因となります。 

音のエチケット 

楽しい音楽ち時と場所によっては気になるちの 
です。隣近所への思いやりを十分にいたしま 
しよラ。ステレオの音量は、あなたのむびけ次 
第で大さくちルさくちなります。 

特に静かな夜間にはルさな音でも通りやすいも 
のです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましよ 
ラ。近所へ音び漏れないように窓を閉めたり、 
へッドホンで聞くのも]つのち法です。お互い 
にむを配り、快い生活環境を守りましよラ。 

製品のお手入れについて 

-本体は通常、柔らかい布でから}式さしてく 
ださい。ミちれびひどい場合は水で己〜6倍 
に薄めた中性洗剤に柔らかい巧を浸してよ 
く絞り、巧れを}式さ取ったあと乾いた布で 
拭いてください。 

• アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤 
などび付着すると印刷、塗装などびはげる 
ことびありますのでごを意ください。また、 
ゴムやビニール製品を長時間触れさせるこ 
とも、キャビネットを傷めますので避けて 
<ださい。 

-化学ぞラさんなどをお使いの場合は、化学 
ぞうさんなどに添付のを意事項をよくお読 
み < ださい。 


お手入れの際は、電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 

結露について 

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に 
持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖 
房などで急に上げたりすると、内部 （ 動作部や 
レンズ）に水滴び付きます（結露）。結露したま 
までは本機は正常に動作せず、再生びでさませ 
ん。結露の状態にもよりますび、本機の電源を 
入れて]〜2時間放置し、本機の温度を室温 
に保てば水滴び消え、再生できるようになりま 
す。夏でもエアコンなどの風び、本機に直接あ 
たると結露び起こることびあります。その場合 
は本機の設置場所を変えてください。 


DVD / CD ディスクの取り扱いかた 

保胃 

必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射曰光 
の当たる場所-極端に温度の低い場所を避けて 
垂直に保管してください。ディスクに付いてい 
るを意書は必ずお読みください。 

ディスクの取り扱い 

-ディスクに指紋やホコ U び付くと、再生び 
でさなくなることびあります。このよラな 
とさはク U —ニングク□スなどで内周から 
外周ち向へ軽く}式いてください。そのとさ、 
巧れたク U —ニングク□スは使用しないで 
<ださい。 



-ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は 
使用しないでください。また、レコードス 
プレー-帯電防止剤などは使用でさません。 

-汚れびひどいとさは、柔らかい布を水に浸 
してよく絞ってから汚れを}式き取り、その 
あと乾いた布で水気を}式さ取つてください。 


回メモ 

1本体の電源び入っているとさ、強制的に電源コードを抜く、または停電などび起さると、設定した内容び消えてしまラ 
ことびあります。 








• 損傷のあるディスク（ひびやそりのある 
ディスク）は使用しないでください。 



-ディスクの信号面にキズや巧れをつけない 
で < ださい。 

-ディスクに紙やシールなどを貼り付けない 
でください。ディスクにそりび発生し、再 
生びできなくなる恐れびあります。また、 
レンタルディスクはラベルび貼ってある場 
合び多く、のりなどびはみ出している恐れ 
びありますので、のりなどのはみ出しびな 
いことを確認してからご使用ください。 



• ディスクを2枚重ねて再生しないでくださ 
い。 


• 詳しいディスクの取り扱いについては、 
ディスクの使用上のを意をご覽ください。 


巧巧なおのディスクについて 

本機では、特殊な形のディスク（八ート型や六 
角形など）は再生でさません。故障の原因にな 
りますので、そのようなディスクはご使用にな 
らないで < ださい。 


巧生でをるディスクとフォーマッ 
卜について 

本機は NTSC (日本のテレビち式）に適合して 
いますので、ディスクやパッケージに 
「 NTSC 」 と表示されているディスクをご使用 
ください。ディスクび本機で再生できるかどう 
かはディスクやディスクのパッケージにある □ 
ゴを見てください。書さ込み可能な CD や 
DVD など、ディスクによっては再生できない 
ちのちあります。1詳しくは「ディスクとファイ 
ルの互換性一覽」（次ページ）をご覽ください。 

VIDEO 

DVD ビデオ 





国!！岡醒醒 

CD ビデオ CD CD-R CD-RW 


ク 


FUJICOLOR CD 

COMPATIBLE 


FUJICOLOR CD 

COMPATIBLE 


フジ カラー CD 


. コダックピクチャー CD も互換性びありま 
す。 

• 本機は DVD + R /+ RW を再生することびで 
さます。 




レンズのク U —ニングについて 

レンズにゴミやホコ U びたまると、音飛びした 
り画像び乱れたりすることびあります。このよ 
うな場合は、「保証とアフターサービス」（己3 
ページ）をお読みのラえ、清掃をご依頼くださ 
い。市販されているク U —ニングディスクを使 
用するとレンズを破損する恐れびありますの 
で、ご使用にならないでください。 


• f は富±フイルム株式会社の商標です。 

• は DVD フ オーマット□ゴラ イセン 

シング（株）の商標です。 

コピーコント□—ル CD について 

当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されてい 
ます。 CD 規格外ディスクの動作保証および性 
能保証は致しかねます。 


因メモ 

1レコーダー、またはパソコンで記録したディスクびディスクの特性、傷、巧れ、プレーヤーのレンズの巧れ、結露など 
により、再生できないことびあります。 









〔その他 


DualDisc のち生にごいて 

「 DualDisc 」 は、片面に DVD 規格準拠の映像 
やオーディオび、ちラ片面に CD 再生機での再 
生を目的としたオーディオびそれぞれ収録され 
ています。 

DVD 面ではないオーディオ面は、一般的な 
CD の物理的規格に準拠していないために、再 
生できないことびあります。 

[ DualDiscJ の DVD の面は再生巧能です。た 
だし、 DVD オーディオは再生でさません。 

なお、 「 DualDisc 」 の仕様や規格などの詳細に 
関しましては、ディスクの発売元または販売元 
にお問い合わせください。 


ディスクとフアイルの互換性一覽 


メディア互換性のあるフォーマ 、 J 


CD-R/ • 音楽 CD フ オー マット、ビデオ 
-RW CD フオー マット 

WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC の 
音楽データ、 JPEG の静止画像、 
または DivX / WMV の動画び記 
録された CD - R /- RW ディスク 
ただし、ディスクによっては 
r 再生できない」、「ノイズび出 
る」、または「音び歪む」などび 
起きることびあります。 


フォルダーち/ファイル名の表示にごいて 

WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC のフオルダー/ 卜 
ラックの名前や、 JPEG / DivX / WMV のフォル 
ダー/ファイルの名前を表示することびできま 
す （ 半角英数字で入力された文字のみ）。半角 
英数字外で入力されているフォルダー/卜 
ラック/ファイルの名前は [ F _0 日1 ]/ 

[ T _001 ]/[ FL _0 日1 ] のように表示されること 
びあ D ます。 

MP3/ WMA/MPEG-4 AAC 
/JPEG/DivX/WMV ファイル 
び記録されている CD-ROM 
フォルダ -1 

n 001 .mp3 

(001.wma,001.m4a) 


n 010.mp3 

• イ (010.wma,010.m4a) 

フォルタ - 2 

咱 

m 012.mp3 

ミ JJ (012.wma,012.m4a) 

_ n 020 .mp3 

ミ JJ (020.wma,020.m4a) 

DVD + R / DVD + RW の互換性にごいて 

本機は DVD ビデオフォーマットで記録された 
DVD + R/+RW ディスクを再生することびでき 
ます。ファイナライズしていない DVD ビデオ 
フォーマットの DVD + R/+RW ディスクを再生 
することはでさません。また、録画時の編集内 
容どおりには再生されないことびあります。 


• ISO 9660レべ J レ ]/ レべ J レ2 
の CD - ROM ファイルシステム、 
および拡張フオーマット 
( Joliet 、 Romeo ) に準拠して 
記録したディスクを使用してく 
ださい。 

• マルチセッションには対応して 
いません。 

• ファイナライズしていないディ 
スクを再生することはできませ 
ん。詳しくは レコーダーの 取扱説 
明書をご覧 < ださい。 

DVD-R/ • DVD ビデオフオーマット（ビデ 
-RW オモード）または VR モードで 

記録された DVD - R /- RW/-R DL 
(2 層ディスク）ディスク、また 
は WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC 
の音楽データ、 」 PEG の静止画 
像、または DivX / WMV の動画 
び記録された DVD - R / 

- RW ディスク 

ただし、ディスクによっては 
「再生できない」、「ノイズび出 
る」、または「音び歪む」などび 
起きることびあります。 

• UDFBridse (UDF ブ U ッジ） 
フオーマットに準拠して記録し 
たディスク 
















メディア互換性のあるフォーマ 


メディア互換性のあるフォーマ 


- DVD レコーダーで 編集（シ ーン 
消去など）をした箇所を再生す 
ると、そのつなざ目で一瞬映像 
び止まります。これは故障では 
ありません。 


• マルチボーダーには対応してい 
ません。 


• フアイナライズしていないディ 
スクを再生することはできませ 
ん。詳しくはレコーダーの取扱説 
明書をご覽ください。また 、 VR 
モードで記録された DVD - R / 
- RW を本機にセツトすると 
「 DVDVR 」 と表示されます。 


パソコン 
で作ぶさ 
れたデイ 
スク 


パソコンで記録したディスクは、 
アプ U ケーシヨンの設定、およ 
び環境によって再生でさないこ 
とびあります。正しいフオー 


マットで記録してください（詳 
細はアプ IJ ケーシヨンの発売元 


にお問い合わせください)。 


-パケットライト方式で記録され 
たディスクは再生でさません。 
店縮才一 • Windows Media Audio 


デイオ （ WMA )、 MPEG ] 才ーデイオ 


ファイル レイヤー 3 ( MP 3)、 MPEG -4 
AAC 


-ヴンプ U ング周波数は、 

32 kHz . 44.1 kHz 、 48 kHz 
です。 

• WMA / MP 3 のビットレートは 
128 kbps (上を推奨します。 

• MPEG -4 AAC のビットレート 
は、] 6 kbps 〜320 kbps で 
す。 

• WMA / MP 3/ MPEG -4 AAC の 
可変ビットレート ( VBR : 
Variable Bit Rate ) には対応し 
ていません。 


JPEG 

ファイル 


• WMA の□スレスエンコーディ 
ンソ （ loss-less encodin 呂）（こ 
は対応していません。 

• DRM コピープ□テクト（著作権 
保護）のかかったファイルは再 
生でさません。 

• 「. mp 3」または r . MP 3」、 
r . wmaj または r . WMA 」、 
r . m 4 aj といラ拡張テびついた 
ファイ j レのみ再生することびで 
きます（本機は WMA / MP 3/ 
MPEG -4 AAC ファイルのみ再 
生することびできます）。 

• 1枚のディスクに最大299 
フォルダーまで、各フォルダー 
ごとにフォルダーとトラックの 
数の合計で目48まで認識•再 
生することびできます。ただし、 
フォルダーの構成によっては、 
すべてのフォルダー、トラック 
び認識-再生でさない場合びあ 
ります。 

• フジカラー CD 、 コダックピク 
チャ ー CD 、 または CD - R / CD - 
RW / CD - R 0 M に記録されてい 
る JPEG ファイルを再生するこ 
とびできます（記録ち法などに 
よって再生できないこともあり 
ます）。 

• 総ピクセル数び3日72 X 
S 日48ピクセル下のベースラ 
イン JPEG ファイル、および 
Exit 2.2* に準拠した 」 PEG 
ファイルの静止画再生に対応し 
ています。 

* デジタルスチルカメラ用画像ファイル 
フォーマット規格 （ Exif ) Ver 2.2、 
」 EIDA -49-1998 ( 社）電子情報技術 
産業協会 」 EITA 













〔その他 


メディア互巧性のあるフォーマ 


• プ□グレッシブ JPEG には対応 
していません。 

- r.jpgj または r.jPGj という 
拡張テびついた JPEG ファイル 
の静止画像を表示することびで 
さます。 

• 1枚のディスクに最大299 
フォルダーまで、各フォルダー 
ごとにフォルダーとトラックの 
数の合計で648まで認識•再 
生することびできます。ただし、 
フォルダーの構成によっては、 
すべてのフォルダ ー、 トラック 
び認識-再生でさない場合びあ 
ります。 


DivX にごいて 



DivX は DivX, Inc. び開発したメディア技術で 
す。 DivX のメディアファイルには圧縮された 
画像データび含まれます。本機は DVD-R/ 
DVD-RW/CD-R/CD-RW/CD-ROM ディスク 
に記録された DivX ファイルを再生することび 
でさます。また、 DivX ファイルはメニューや 
複数の字幕、音声の切り替えといった高度な再 
生機能をつけることを巧能です。 DivX ファイ 
ルは DVD ビデオのようにファイルを「タイト 
ル」と呼びます。 DivX ファイルはタイトルの 
アルファベット順に再生されますので、ディス 
クに記録する際はタイトル名のつけちにごを意 
<ださい。 

DivX、DivX Certified 、 および関連する□ゴは 
DivX , Inc . の商標です。これらの商標は、 

DivX , Inc . の使用許諾を得て使用しています。 


DivX ビデオの互換性 

• DivX® Certified 製品。 

-標準の DivX® メディアファイル再生機能 
び付いた DivX® ビデオを再生 (DivX® 6 
も含むすべてのノ くージョンに対応）。] 

- r.avi」 または 「.divx」 という拡張テびつい 
た DivX ファイルのみ再生することびでき 
ます。 「.avi」 という扳:張テは MPEG-4 に 
準拠していますび、 MPEG-4 の中でも 
DivX ファイルでない場合びあります。その 
場合は本機では再生することびでさません 
のでごを意 < ださい。 

WMV にごいて 

• WMV とは、 「Windows Media Vide 日」の 
略で、米国 Microsoft Corporation によつ 
て開発された映像/音声圧縮技術です。本 
機は Windows Media Player 9 Series で 
エンコードされた WMV9 ファイルに対応 
しています。 

• 拡張テ r.wmvj のついたファイル、および 
解像度び72日 X 480ピクセルまでのファ 
イルを再生できます。 

• Advanced Profile には対応していません。 

• DRM コピープ□テクトのかかった WMV 
ファイルは再生でさません。 

•ビットレートは] 92 kbps じ(下を推奨しま 
す。 


MPEG-g AAC にごいて 

MPEG-2 オーディオの標準ち式のひとつで、 
BS デジタル放送や地上デジタル放送で採用さ 
れている音声符号化規格です。低ビットレート 
でかつ高音質を確保でさる点び特長で、番組内 
容によりマルチチャンネレ設定び可能なフォー 
マットです。下び米国パテントナンバーで 
す。 


因メモ 

1 DivX ファイルは4 G 目しソ上は再生でさません。 













WMA にごいて 


08/937,950 
5848391 
5,291，己 57 
5,4己1，954 
5 400 433 
5,222，189 
51357，己94 
5 752 225 
51394,473 
5| 已83,962 
51274,740 
51633,9 8] 

5,481，614 
5,己92,584 
5,781，888 
08/039,478 
08/211，已47 
5,703,999 
08/5己7,046 
08/894,844 

5.299.238 

5.299.239 

5.299.240 
5，197,087 


5 297 236 
4,914,7 0] 
5,23己， 67] 
07/640,已50 
5| 己79,430 
08/678,666 
98/03037 
97/02875 
97/02874 
98/03036 
51227,788 
5|28已，498 

5,490，170 
5,264,846 
5,268,68己 
5,375，189 
5,581，654 
0己-183,988 
5,548,574 
08/506,729 
08/576|49已 
5,717,821 
08/392,756 


MPEG -4 AAC にごいて 

AAC とは 「Advanced Audio Coding」 の略 
で、 MPEG-2 および MPEG-4 で使用される音 
声圧縮技術に関する基本フォーマットです。 
AAC データは、作成に使用したアプ U ケー 
シヨンによってファイル形式と拡張テび異なり 
ます。本機では、 iTunes ⑩を使用して エン 
コードされた、拡張テび r.m4a」 の AAC ファ 
イルの再生に対応しています。ただし、 DRM 
コピープ□テクト（著作権保護）のかかった 
ファイルや エン コードする iTunes のバージヨ 
ンによっては再生できないことびあります。 


iTunes MUSIC STORE で購入された楽曲は、 
CD-R/-RW や USB メモ U- に記録して再生す 
ることはでさません。 

iTunes は、米国および他の国々で登録された 
Apple Inc . の商標です。 


本機は WMA データの再生に対応しています。 
WMA とは 「Windows Media Audio」 の略 
で、米国 Microsoft Corporation によって開 
発された音声圧縮技術です。 WMA データは、 
Windows Media Player Ver. 7、 7.1、 
Windows Media Player for Windows XP、 
または Windows Media 9 Series を使用して 
エンコードすることびでさます。 

WMA ファイルは、米国 Microsoft 
Corporation より認証を受けたアプ U ケーショ 
ンを使用してエンコードしてください。ちし、 
認証されていないアプ U ケーションを使用する 
と、正常に動作しないことびあります。 
Windows Media は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における 
商標です。 

ディスクの地域ま号 （ IJ — ジョンナン 

パー）について 

DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには、 
発売地域ごとに地域番号 （U —ジョンナン 
バー）び設定されています。再生するディスク 
に記載された地域番号び再生機器に設定された 
き号を含まない場合、そのディスクを再生する 
ことはできません。本機（日本向け）の再生巧 
能地域番号は2番で、ディスクに記載された地 
域番号び2番を含むか 「ALU となっている場 
合に再生び巧能です。 U —ジョンN0.の違ラ 
DVD ディスクを再生すると r 本機とディスク 
のリージョン NO . (地域番号）び違うので再を 
でをません J とテレビ画面に表示されます。 


タイトルとチャプターについて 

DVD ではディスクをタイトルという単位で分 
け、さらにタイトルをチャプターという単位で 
分けています。 


-タイトル1- 

チャプター！ チャプター2 

I -タイトル2 - 

I チヤ プタ ー1 チヤプタ ー2 

呼 



to 



L 





























〔その他 


DVD のディスクジャケットの表記について 

DVD ビデオのディスクレーべルやディスクジャケットには、いろいろなマークび表記されています。 
これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクびどのよラに記録されているかを読みとること 
びでさます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用でさる機能も異なります。ここでは、 
DVD ビデオのディスクジャケットに表記されているおちなマークをご紹介します。 

• DVD ビデオ （ DVD - VIDEO ) のディスクジャケットの例 


歎)主 


2:日本語軟督)ドルビーデジタル -5.1 ch サラウンド 


巳巨：句 LB ] シネ5ろ3_ブ 


固主 


曰本語字幕 
日本語吹替用字幕 


約1 巨已分 


T 

収録時間 


画 


曰本市場向 


① ディスクに記録されている音声の数と種類•音声トラックち式を示しています ] に6、3己ペー 
ジ)。上記の場合、英語音声はドルビーサラウンド（ドルビープ□□ジックヴラウンド）で、日本語 
音声は已 .1ch のドルビーデジタルサラウンドで再生されます。 

② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面ヴ 
イズの映像の左ちび圧縮されて記録されおり、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておく 
と、シネマスコープサイズの映像を楽しむことびでさます （33 ページ）。 

③ ディスクに記録されている字幕の数と言語などの種類を示しています（26、3己ページ）。 DVD ビ 
デオでは最大32種類の字幕を記録することびでさます。 

④ ディスクの地域き号 （U —ジョンナンバー）です。 DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには、 
発売地域ごとに地域番号 （U —ジョンナンバー）び設定されています。再生するディスクに記載さ 
れた地域番号びプレーヤーに設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはでさ 
ません。本機（曰本向け）の再生巧能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号び2番を 
含むか 「ALU となっている場合に再生び巧能です。 


その他のマーク 

舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合びほとんどです。 DVD ビ 
デオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することびでさます。この 
マークび付いた DVD ビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽しむことびでさます （27 
ぺージ）。 


□□IDOLBYI 

DIGITAL 

ドルビ—2デジタルとは… 

DVD の標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトをあれば、現在 
主流となっている己1 ch サラウンドで記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル (5.1 
ch サラウンド）で記録されているソフトとは、己つのチヤンネルの個別にそれぞれのシーンに合っ 
た音声び記録されていて、サブウーファーから出力される低音を記録されているソフトのことを言 
います。 


因メモ 

1 DVD ビデオの音声タイプは、ドルビーデジタル、 DTS 、 U ニア PCM の3つび現在主流となっています。 

2ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic . ダブル D 記号及び 
AAC □ゴはドルビーラボラト U —ズの商標です。 















mati 

Digital Surround 

DTSl とげ 

DTS とは of 会 a の己 1ch デジタル-サラウンド録音再生ち式のことです。これは最新のヴラウ 
ンドち式で、 DVD ビデオのオプション音声タイプとして認められています。 DTS デジタル-サラ 
ウンドで記録された DVD ソフトも、ドルビーデジタル（已 .1ch サラウンド）で記録されているソ 
フトと同様に已 .1ch で音声を楽しむことびでさます。 

■J ニア PCM 

音声の圧縮を行わないち式です。ミュージカルや音楽コンヴートなどを収録した DVD ビデオの場 
合によく使われます。48 kHz/ 16 bit. 96 kHz などの表示びあることもあります。 


ステレオ再生とは... 

左ち2つのスピーカーとサブウーファーから 
別々の音声を再生することです。 DVD ビデオ 
のステレオ音声や通常の音楽用 CD (ステレオ 
2 ch で録音されています）は、己本のスピー 
カーとサブウーファーび接続されていてち、音 
はフ□ントスピーカーとサブウーファーからし 
か再生されません。 



フ□ント 
スピーカー(ち) 



ドルビープ□□ジックサラウンド再生と 
は… 

ソフトのパッケージにドルビーサラウンド 
(DOLBY SURROUND) と表言己されてし^るソフ 
卜を、己本のスピーカーとヴブウーファーで再 
生することです。ただし、サラウンドスピー 
カーは左ち同じ音（モノラル）で再生されま 
す。（ドルビープ□□ジックIIの場合は、ステ 
レオで再生されます。） 



ドルビーデジタル 5. 1 Ch または DTS サラウンド再生とは... 

ドルビーデジタル（日.1 ch サラウンド）または 
DTS サラウンドで記録されているソフトを、己 
本のスピーカーとサブウーファーから、それぞ 
れ別々の音で再生することです。己.1 ch 独立 
で音声び記録されているため、立体感のある音 
場で臨場感あふれる音声び楽しめます。 



Ja 


因メモ 

1米国特言午已4已] 942号、己9已6674号、已974380号、已978762号、6487已3已号、または、米国むぶびその 
>他の国での登録済み特許または特許申請中の実施権に基づさ製造されています。 「 DTS」、「DTS Di 呂 ital SurrauncU お 
>よび DTS □ゴは、 DTS . Inc . の登録商標です。◎]996 - 2007 DTS , Inc . 不許複製。 

















〔その他 


用語解説 

アスペクト比 

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。従来ヴ 
イズのテレビでは4 : 3ですび、八イビジョン 
テレビやワイドテレビは]6 : 9の比率となっ 
ています。臨場感あふれる映像び楽しめるよラ 
になっています。 

インターレース（飛び越し走査） 

映像の]画面を半分ずつ2回に分けて描さま 
す。最初に奇数番目の走査線を描さ、目の残像 
を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて] 
画面（フレーム）を表示します。従来のテレビ 
の走査ち式として採用されています。通常、解 
像度の数字の後ろに 「i」 を付けて（己2己 i な 
ど）表記します。 

映像出力（コンポジット） 

輝度信号 （Y) と色信号 （C) を混合して]本の 
コードで伝送でさるようにした信号です。ただ 
し、入力機器側で混合された輝度信号 （Y) と色 
信号 （C) を分離しなければなりません。この輝 
度信号 （Y) と色信号 （C) を分離するときの精度 
で画質の良さび決まります。 

視聴制限 

暴カシーンなどを含む DVD の中には、視聴制 
限のレベル（大小）び設けられたちのびありま 
す。ディスクのレベルよりも小さいレベルに本 
機の視聴制限レベルを設定すると、暗証番号を 
入力しない限り再生びでさなくなります。 
ダイナ5ックレンジ 

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録され 
ている音声レベルの最大値と最小値の差異のこ 
とです。ダイナミックレンジは、デシベル 
(dB) 単位で測定されます。 

ダイナミックレンジを圧縮する（オーディオ 
DRC) と、最ルの信号レベルび上びり、最大の 
信号レベルび下びります。これにより、破裂音 
のよラな強い音声信号び低減される一ち、人の 
声などの低いレべ J レの音声信号びはっさりと聞 
こえるよラになります。 

5■コード 

ドルビーデジタル、 DTS、MPEG-2AAC など 
の圧縮されたデジタル信号を解凍して再生する 
ことです。 


ドルビープ□ロジックサラウンド再生 

2 ch サラウンド信号や2 ch ステレオ信号をド 
ルビープ□□ジック回路を通し、マルチチヤン 
ネルサラウンドで再生することです。 2ch ヴ 
ラウンド信号については圧縮された信号を忠実 
にデコード（再生）し、2 ch ステレオ信号に 
ついては2チヤンネル分の信号からセンター、 
サラウンドチヤンネ J レの信号を作り出します。 
ただし、この再生ち式ではサラウンドチヤンネ 
ルはモノラルであるため、左ちのサラウンドス 
ピーカーからは同じ音声び出力されます。 

ドルビープ□□ジック II サラウンド再生 
ドルビープ□□ジックIIは、ドルビープ □□ 
ジックをさらに改良し、ステレオ音声を己1 ch 
に拡張して再生するためのマト IJ ックスデコー 
ド技術です。ステア U ング□ジック回路によ 
り、全可聴帯域のメイン己 ch を作り出します。 
CD のような通常のステレオ音楽素材に対して 
もより優れた立体音場効果、包囲感、より明確 
な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエン 
コードされた素材はディスク U —卜己1 ch に 
匹敵する移動感をも実現でさるものです。 


• プ□□ジックとプ□□ジック II の違い 



プ□□ジック 

プ□□ジック II 

効果的な 

ソース 

ドルビーサラウンド 
エンコード処理され 
たステレオ音声 

すべてのステレオ音 
声 

デコード 
チヤンネ 
ル数 

4.1 ch 

(サラウンド 

モノラル） 

日.1 ch 
(サラウンド 
乂テレオ） 

周液数特 
性 

サラウンド7 kHz 
帯域制限 

全チヤンネル 
フルパンド 


プレイパックコント□—ル （ PBC ) 

ビデオ CD (バージョン2.日）に記録されてい 
る、再生をコント□ールするための信号です。 
PBC 付さビデオ CD に記録されているメ 
ニュー画面を使って、簡単な対話形式のディス 
クや検索機能のあるディスクの再生び楽しめま 
す。また、高/標準解像度の静止画も楽しむこ 
とびでさます。 










プログレッシブ（順次走査） 

映像の T 画面を2回に分けずに T 画面ずつ描 
さます。特に静止画の文字やグラフィックス、 
横線などの多い画像で、チラツキを抑えた美し 
い画像びご覽になれます。通常、解像度の数字 
の後ろに 「P」 を付けて（己2已 P など）表記し 
ます。 

マルチアングル 

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映 
像を見ていますので、画像は撮影しているカメ 
ラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。 
テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に 
撮影した映像の]つを番組ディレクターび選ん 
で電波にのせて各家庭のテレビに送っています 
ので、視聴者側で視点（カメラ）を選ぶことは 
でさません。 DVD ビデオには同時に複数の力 
メラで撮影したすべての映像び記録されている 
ちのびあり、プレーヤー側で自由に選ぶことび 
でさます。 DVD ビデオではアングルを最大9 
つまで記録することびできます。 

マルチ音声言語 

DVD ビデオの中には、 ] 枚のディスクの中に 
複数の音声を持っているちのびあります。 DVD 
ビデオでは音声を最大8言語 （8 スト IJ ーム） 
まで記録することびでさ、その中からお巧さな 
言語を選んで楽しめる機能です。 

マルチ字幕言語（サブタイトル） 

映画などでおなじみの字幕の言語です。 DVD 
ビデオでは字幕の言語を最大32力国語まで記 
録することびでさ、その中からお好さな言語を 
選んで楽しめる機能です。 

7ルチセッション 

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、そ 
の記録の始めから記録の終わりまでをひとまと 
めにした単位をセッションといいます。マルチ 
セッションとは、 ] 枚の CD-R/-RW ディスク 
に S つ!;(上のセッションデータを記録するち法 
のことです。 

マルチ ボーダー 

DVD-R や DVD-RW にデータを記録するとき、 
その記録の始めから記録の終わりまでをひとま 
とめにした単位をボーダーといいます。マルチ 
ボーダーとは、 T 枚の DVD-R/-RW ディスク 
に2つ上のボーダーデータを記録するち法の 
ことです。 


7ルチチヤンネルサラウンド再生 

3本1；(上のスピーカーでサラウンド再生するこ 
とです。音声信号び3チャンネル！;(上の録音ち 
式で記録されているソフトについてはソフトに 
忠実に再生します。なかでも己1 ch サラウン 
ド信号の再生については、左ちのサラウンドス 
ピーカーからちそれぞれ異なる音声び出力され 
るので、ドルビープ□□ジツクヴラウンド再生 
に比べ、より立体感のある音場で迫力のある臨 
場感びお楽しみいただけます。 

リージヨン No . 

DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクは発 
売地域ごとに地域番号 （U —ジョン No .) び設 
けられており、再生するディスクに記載されて 
いる番号にプレーヤーの地域番号び含まれてい 
ない場合は再生でさません。本機の U —ジョン 
No. はに」です（本体後面部に表記されてい 
ます)。 

D 端子 

デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装 
備されている映像信号 （Y、CB^Pa Cr / Pr ) 
と映像信号のフォーマツトを識別する制御信号 
を]つのコネクタで接続する端テです。 

DVD ビデオフォーマツト記録 

または^マークの付いている市販の 
DVD ビデオディスクと同じち式（フォーマツ 
卜）で DVD-R/RW/R DL (2 層ディスク） 
ディスクに一筆書きのよラに記録することをい 
います。 

パイオニアの DVD レコーダーでは これをビデ 
オ モード 記録といいます。ビデオ モードには、 

局画質に録画するモードと、長時間録画する 
モードびあります。 

Exit 

Exchangeable Image File Format の旧各で卫 
グジフと読みます。富±フイルム株式会社び開 
発したデジタルスチルカメラ用のファイル 
フォー マツ トです (JEIDA 規格）。撮影曰など 
の撮影や画像に関する情報とサムネイル画像び 
収録でさるよラに拡張されているファイル 
フ オーマツ h です。 

GUI 

Graphical User Interface の略です。画面に 
メニューを表示し、それを操作することでより 
使いやすい環境を提供します。 






〔その他 


JPEG 

JPEG とは、 rru-TS (国際電気通信連合：旧 
CCITT) と I so (国際標準化機構）で定められ 
た、写真やイラストなどの画像ファイルを保存 
する形式（画像フォーマット）のひとつです。 
JPEG 形式の画像ファイルには r.jpgj という 
拡張テび付さます。デジタルカメラで撮った写 
真などもほとんど JPEG 形式で保存されていま 
す。 

MP 3 

MP3 とは、 MPEG1 オーディオレイヤー3と 
いラファイ J レ形式で圧縮した音楽データです。 
r.mp3」 という扳:張テの付いたファイルを 
MP3 ファイルと呼びます。拡張テとは、日 S 
やアプ U ケーシヨンソフトで管理されている 
ファイルの種類を表す文字符号です。ピ U オド 
と3文字のアルファベットで構成されていま 
す。 

MPEG 

Movin 呂 Picture Experts Group の略でエム 
ペグと読みます。これは動画音声圧縮ち法の国 
際標準です。 

DVD ビデオの映像やビデオ CD の映像/音声 
は、このち式で記録されています。 DVD ビデ 
才の中には、このち式でデジタル音声を圧縮し 
て記録しているものもあります。 

PCM 

Pulse Code Modulation の略で、圧縮してい 
ない2チヤンネルステレオデジタル音声です。 
CD のデジタル音声はほとんどこのち式です。 
DVD の音声記録ち式のひとつでもありますび、 
CD のヴンプ U ング周波数び 44. ] kHz である 
のに巧し、 DVD のヴンプ U ング周波数は 
48 kHz や96 kHz と高いので、 DVD のちび 
より高音質の音声を楽しめます。 


VR モード（ビデオレコーディングフォー 
マット）記録 

映像、および音声信号を DVD レコーダーで 
DVD-R/RW ディスクの不特定な位置に即時書 
さ込み*することをいいます。 （* 即時書さ込み 
=パソコンでは、入力されたデータをすぐに 
八ードディスク （U ムーバブルメディア）に書 
さ込まず、一度メモ U —に記憶します。その 
後、 CPU (OS) び順きを整理して八ードディ 
スクに書さ込みます。これに対して、データび 
入力された順に八ードディスクに書さ込んでい 
くことを即時書さ込みといいます。） 
パイオニアの DVD レコーダーではこれを VR 
モード記録といいます。 VR モードには、標準 
的な画質で録画するモードと、画質および録画 
時間を自由に設定して録画するモードびありま 
す。 

3/P 1 

3/2.1 はディスクに記録されているチヤンネル 
数を表しています。 

例） 5.1CH の場合 

• フ□ントチヤンネル [L(l CH)/R(1 CH)] 
•センターチヤンネル [(]CH)] 

• サラウンドチヤンネル [L(l CH)/R(1 CH)] 

• LFE*] チヤンネル 
[ICH X 0.1*2 = 0.1 CH] 

:重低音強調効果の意 

*2 :音声全体に巧して低音び占める割合 

GUI 画面には下記のよラに表示されます。 

田 / 2 .1—.1: LFE あり 

表示なし： LFE なし 


0:サラウンドなし 
1:サラウンド(モノラル)あり 
2:サラウンド(ステレオ)あり 




1 

2 

3 

センター 
フ□ント ( L / R ) 

センター+フ□ント ( L / R ) 
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777717 112711723 


□ 
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161 


7 

2 


3 
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16961165 
71637 723 
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2 己 640 
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〔その他 


数字 

2.1 ch . 

3/2 .ICH . 

己.1 ch . 1己， 

アルファベット 

A-B U ピート . 

BASS . 

D 1/ D 2 映像出力 . 

DIALOGUE . 

DIMMER . 

DivX . 

DivX ( R ) VOD . 3 己， 

DOLBY . 16, 69, 

DRC . 

DRM . 

DTS .1 己， 

DVD ビデオ . 

DVD+R . 

DVD+RW . 

DVD-R . 

DVD-RW . 

Exit .... 

HDMI 
JPEG 
MP 3. 

MPEG . 

MPEG -2 AAC . 

MPEG -4 AAC . 

PBC . 13, 

SR +. 

VR トド . 


34, 40, 
21，29, 


531 

177 


48084 77048 04554 42133378123 
2141 4 巨 374 己 7 巨巨巨 6 67477 7 巨巨 74 7 



































く各窓□へのお問い合わせの時のご注意 > 

「0120」で始まる居！フリー〕ールおよび函フ IJ - ダイヤルは、 PHS 、 携帯電話などからは、 
ご使用になれません。 

また、【一般電話】は、携帯電話 • PHS などからご利用可能ですび、通話料びかかります。 


ご相談窓□のご案内 


パイオニア商品の修理•お取り扱い用3り付け•組み合わせなど）については、お買い巧めの販売店様へ 
お問い合わせください。 


商品についてのご相談窓口 

• 商品のご購入や取り扱い、故障かどラかのご相談窓□およびカタ□グのご請求について 


カスタマーヴポートセンター（全国共通フリーコール） 

受付時間月曜〜金曜9:30〜1日:00、 

±曜 • 日曜-祝日9:30〜12:00、 

] 3:00〜17:00 (弊社休業日は除く） 

•家庭用オーディオ/ビジュアル商品 

■眉! 0120-日 44-222 

国一巧受電目舌03— 已49已一吕98已 

■ファックス 

03-3490 -已718 


■インターネットホームページ 

http://pioneer.jp/support/ 

※商品についてよくあるお問い合わせ-メールマガジン登録のご案内-お客様登録など 


修理窓□のご案内 


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか 
ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入曰③故障症状を具体的に、ご連絡ください。 


修理についてのご相談窓 □ 

• お買い求めの販売店に修理の依頼び出来ない場合 


修理受付センター 



受付時間月曜〜金曜9:30〜19:00、 

±曜•日曜•祝日9:30〜12:00、13:00〜1泣00 

(弊社休業日は除く） 

■電話 

画0120— 己一日]028 ■—般電言舌 

03— 已49白一2023 

■ファックス 

函0120-己-8]029 


■インターネットホームページ 

http://pioneer.jp/support/repair.html 

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります 

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ） 


受付時間月曜〜金曜9:30〜1扭00 (±曙-曰曙-祝曰-弊社休業曰は除く） 


■一般電話 

□98-879-1910 


■ファックス 

098-879-] 3已2 



部品のご購入についてのご相談窓 □ 

•部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について 


部品受注センター 

受付時間月曜〜金曜9:30〜1狂00、 

±曜•日曜-祝日9:30〜12:00、 

13:00-18:00 (弊社休業日は除く） 

■電話 

^01吕〇 — 已 一 8109已 

国一般電言舌〇已38—43— 11巨1 

■ファックス 

^01吕〇 — 已 一 8109曰 
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